ΕΦΗΜΕΡΙΐ ΤΗΖ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕ»; 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΑΘΗΝΑ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 

6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1987 

184 





ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριθ. 48397 

Σύσταση Οριζοντίων Ιδιοκτησιών του Οικισμού «ΜΑΝ¬ 
ΔΡΑ .1», 

(Συνεδρίαση 38 της 9ης Οκτωβρίου 1986) 

ΪΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΠΡΑΚΤίΕΚΟ 

Παρόντες οι 1) Μπιρδιμήρης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2) 
Σαββάκης Χρ. Αντιπρόεδρος, 3) Χάρακας Χαρίλαος, 4) 
Βρεττός Δημήτριος, 5) Γρηγοριάδης Βασίλειος, 6) Μπα¬ 
λωμένος Παν/της, 7) Νοταράς Δημ., 8) Ντίνης Κων/νος, 
9) Βασιλόπουλος Χαρ. 

Παρέστη ο Κυβερνητικός Επίτροπος Δημοσθ. Κατσίμπας. 

Γραμματεύς του Δ.Σ. η Κουφογιάννη Ευαγγελία. 

Παρίστανται επίσης κατά τον οικείο Κανονισμό ως 
εισηγητές οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Ο.Ε.Κ. 1) Αλίκη 
Καπέλλου, Συντονίστρα Τ.Τ., 2) Μάρδα Σταυρούλα Δ/ντρια 
Δ/κού, 3) Σταμ. Πέτρου, Δ/ντρια Δημοπρ. Έργων, 4) 
Σοφία Γαρεφαλάκη Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών, 5) 
. Ζαβερδινού Όλγα, Δ/ντρια Μελετών, 6) Νικ. Χατζη- 
μητάκος, Δ/ντής Στεγ. Συνδρομής, μόνο κατά την συζή¬ 
τηση των θεμάτων τους. 

Παρίστανται επίσης οι Παπαδόπουλος Κυριάκος ως 
. βοηθός Δ/ντριας Παρακ. Έργων, Απόστολος Τσίβος ως 
προϊστάμενος Κτηματολογ. και περιουσίας, Όλγα Αραπά- 
κη ως βοηθός. Δ/ντού Στεγ. Συνδρομής, μόνο κατά την 
συζήτηση των θεμάτων τους. 

Αθήνα σήμερα 9 Οκτωβρίου 1986, ημέρα Πέμπτη και 
"ώρα 14.30' συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. του 
ΟΕΚ παρόντων των ανωτέρω στο κατάστημα των Γραφείων 
του, στην οδό Πατησίων 37, προς εξέταση των κατωτέρω 
■ θεμάτων- και λήψη αποφάσεως γι’ αυτά. 

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας ο Πρόεδρος 
κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Θέμα 27ο 

Περί συστάσεως οριζοντίων ιδιοκτησιών του Οικισμού 

«ΜΑΝΔΡ,Α Τ». 1 " 

Ο Δ/ντής του ΟΕΚ Χατζημητάκος Ν. ανακοινώνει ότι 
> περατώθηκε. η όλη διαδικασία για την κατάρτιση πράξεως 
. συστάσεως αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών και Κανο¬ 


νισμών σχέσεων των συνιδιοκτητών του Οικισμού «ΜΑΝ¬ 
ΔΡΑ I» με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 3741/1929 «περί της κατ’ όροφον 
ιδιοκτησίας» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 1024/1971, 
τα άρθρα 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα και το Α.Ν. 
163/1967 όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με τα 
Ν.Δ. 946/1971 και 143/1973. 

Για τον Οικισμό τούτο έχει κατατεθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 του.-ΝΔ 163/1967 όπως τροποποι¬ 
ήθηκε με τα ΝΔ 946/1971 και 145/1973, ο σχετικός φά- 
κελλος του οικισμού στον Συμβ/φο Ελευσίνας Βασίλειο 
Ν. Τζαμουράνη ο οποίος συνέταξε την υπ’ αριθμ. 11908/ 
25.8.86 πράξη καταθέσεως. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εισήγηση αυτή, 
αποφασίζει ομόφωνα τα εξής : 

«Έχοντας υπ’ όψη : 

α) Τις διατάξεις του Ν. 3741/1929 «περί της κατ’ όροφον 
.ιδιοκτησίας» όπως τροποποιήθηκε με το ΝΔ 1024/1971, 
και τα άρθρα 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα. 

β) Τις διατάξεις του ΑΝ. 163/1967 όπως τροποποιήθηκε 
και αντικαταστάθηκε με τα Ν.Δ. 946/1971 και 145/1973. 

γ) Την υπ’ αριθμ. 11908/25.8.86 πράξη του Συμβ/φου 
Ελευσίνα Βασιλείου Ν. Τζαμουράνη περί καταθέσεως του 
σχετικού φακέλλου του οικισμού ΜΑΝΔΡΑ I στον οποίο 
περιλαμβάνονται πίνακες κατανομής ποσοστών, σχέδιο γε¬ 
νικής διατάξεως του οικισμού και σχέδια, κατόψεων, όψεων 
και τομών, ως και τα σχετικά στοιχεία κοστολογήσεως : 

Προβαίνομε στη σύσταση αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτη¬ 
σιών του οικισμού της πόλεως Ελευσίνας ΜΑΝΔΡΑ του 
Νομού Αττικής (αριθμ. οικισμού ένά (1) στοίχος είκοσι 
τρία (23) με ημερομηνία κληρώσεως 29.3.1981 αριθμ. 
πολεοδομ, μελέτης 11241/Α/3δ/1.10.73 που ανοικοδομή¬ 
θηκε με δαπάνη του ΟΕΚ επί ιδιοκτήτου αυτού οικοπέδου. 

Σύσταση Αυτοτελών Οριζοντίων Ιδιοκτησιών Οικισμού 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟ¬ 
ΠΕΔΟΥ. 

1. Ο παραπάνω οικισμός οικοδομήθηκε επί οικοπέδου 
συνολικής εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών σαράντα οκτώ 
χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων (48.594,00) που 
ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα νομή και κατοχή του 
ΟΕΚ, ορίζεται δε με τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε—Ζ 
-Η-Θ—Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ - Σ - Τ - 
Α στο από 1.10.1973 και με αριθμό 11241 /Α/3δ σχέδιο 
Γενικής Διατάξεως της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΟΕΚ 
(ΦΕΚ 49/τΔ/23.2.73) και .συνορεύει : . 
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Βόρεια εν μέρει επί πλευράς Η - Θ - I με ιδιοκτησία Κ. 
Κοκκινιώτη και λοιπών αγνώστων ιδιοκτητών και εν μέρει 
επί πλευράς Κ - Λ με ιδιοκτησία Κ. Λιάσκου. 

Νότια εν μέρει επί πλευράς Γ - Δ με ιδιοκτησία Κ. 
Καναβά και εν μέρει επί πλευράς Ο-Π-Ρ-Σ-Τ-Α 
με ιδιοκτησία Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας. 

Ανατολικά εν μέρει επί τεθλασμένης πλευράς I - Κ με 
ιδιοκτησία Κ. Λιάσκου και εν μέρει επί πλευράς Λ - Μ - 
Ν— Ξ- Ο με αγροτικό δρόμο και πέραν αυτού με ιδιοκτη¬ 
σίες αγνώστων ιδιοκτητών και 

Δυτικά εν μέρει επί πλευράς Δ - Ε - Ζ - Η με ιδιοκτησία 
Δ. Μυλωνά και λοιπών αγνώστων ιδιοκτητών και εν μέρει 
επί πλευράς Α - Β - Γ με ιδιοκτησία Αθανασ. Κοροβέση 
και Κ. Καναβά. 

Το όλον οικόπεδο συνολικής εκτάσεως μέτρων τετραγω¬ 
νικών σαράντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα τεσ¬ 
σάρων (48.594,00) εμφαίνεται στο από 18 Αυγούστου 1970 
Τοπογραφικό Διάγραμμα του μηχανικού Μάριου Γκουρ- 
βέλου του οποίου ακριβές αντίγραφο έχει υπογραφεί από 
τον Τοπογράφο Μηχανικό του ΟΕΚ Σπύρο Δελαπόρτα 
με τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 20α, 21, 1 και συνορεύει : 

Βόρεια εν μέρει επί πλευράς 6-7 με ιδιοκτησία Κ. 
Λιάσκου και εν μέρει επί πλευράς 8-9-10—11 - 12 με 
ιδιοκτησία Κ. Κοκκινιώτη και λοιπών αγνώστων ιδιοκτητών. 

Νότια εν μέρει επί πλευράς 15 - 16 με ιδιοκτησία Κ. 
Καναβά και εν μέρει επί τεθλασμένης πλευράς 18 — 19 — 
20 - 20α - 21 - 1 με ιδιοκτησία Οργανισμού Σιδηροδρό¬ 
μων Ελλάδας. 

Ανατολικά εν μέρει επί πλευράς 1-2 — 3 — 4—5 — 6 με 
αγροτικό δρόμο και πέραν αυτού με ιδιοκτησίες αγνώστων 
ιδιοκτητών και εν μέρει επί πλευράς 7 - 8 με ιδιοκτησία 
Κ. Λιάσκου και 

Δυτικά εν μέρει επί πλευράς 12-13-14- 15 με ιδιο¬ 
κτησία Δ. Μυλωνά και λοιπών αγνώστων ιδιοκτητών 
και εν μέρει επί πλευράς 16 - 17 - 18 με ιδιοκτησία Αθα¬ 
νασίου Κοροβέση και Κ. Καναβά. 

Η παραπάνω συνολική οικοπεδική έκταση περιήλθε στον 
ΟΕΚ κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τμηματικά 
κατά τον εξής τρόπο. 

Α.α) Έκταση δέκα επτά χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα 
(17.780,00) τετραγωνικών μέτρων κειμένη στη θέση 
«Φυλακείο» ή «Πηγάδι Παπαγεωργίου ή Φραγκό» της 
περιφέρειας του Δήμου Μανδρέων τέως Δήμου Ελευσίνας, 
εμφαινομένη δια των αριθμών 2-3-14-15-16-17-2 
στο από 18.8.1970 Τοπογραφικό Διάγραμμα του μηχανικού 
Μάριου Γκουρβέλου, θεωρημένο από το Δ/ντή Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ΟΕΚ Θ. Πάχνη και τροσηρτημένο στο υτ 
αρι-ύμ. 52Τ8/9.11.1970 συμβόλαιο αγοράς του Συμβολαιογρά¬ 
φου Α&ηνών Θεμιστοκλή Β. Οικονομοπούλου και συνορευομένη 
γόρωύεν κατά το 3 άγρ,αμμα αυτό·: 

Βόρεια επί πλευράς 3-14 με ιδιοκτησία Παν. Νίκα 
και Κων/νου Πανταζή. 

Νότια εν μέρει επί πλευράς 2-17 με ιδιοκτησία ωσαύτως 
•Παν. Νίκα και Κων/νου Πανταζή και εν μέρει επί πλευράς 
15 - 16 με ιδιοκτησία Κ. Καναβού. 

Ανατολικά επί πλευράς 2 - 3 με αγρατικό δρόμο και 

Δυτικά εν μέρει επί πλευράς 14-15 με ιδιοκτησία 
Δημητρίου Μυλωνά και εν μέρει επί πλευράς 16-17 με 
ιδιοκτησία διαφόρων αγνώστων ιδιοκτητών, πρώην ιδιοκτη¬ 
σία Αθαν. Κοροβέση και β) έκταση δέκα χιλιάδων διακοσίων 
εβδομήντα (10.270,00) τετραγωνικών μέτρων, εμφαινο- 
μένη στο ίδιο ως παραπάνω τοπογραφικό διάγραμμα με τα 
στοιχεία (αριθμούς) 5 — 6 — 7— 8 — 9 — 10-11-12-13- 
γ - δ — 5 και συνορευομένη γύρωθεν : 

Βόρεια εν μέρει επί πλευράς 6-7 με ιδιοκτησία Κ. 
Λιάσκου και εν μέρει επί πλευράς 8-9 με ιδιωτική οδό 
και πέραν αυτής με ιδιοκτησία Κ. Κοκκινιώτη, και επί πλευ¬ 


ράς 9-10 με ιδιοκτησία Κ. Κοκκινιώτη και επί πλευράς 
10 - 11 - 12 με οικισμό Εργατικών Κατοικιών. 

Νότια εν μέρει επί πλευράς 5 - δ με ιδιοκτησία Θεοδ. 
Μεθενίτου, εν μέρει επί πλευράς δ - γ με ιδιοκτησία Μαρίας 
Λυκουργιώτου (Χρήστου) και εν μέρει επί πλευράς γ —13 
με ιδιοκτησία Βασιλ. Λυκουργιώτη. 

Ανατολικά εν μέρει επί πλευράς 5 — 6 με αγροτικό δρόμο 
και εν μέρει επί πλευράς 7 - 8 με ιδιοκτησία Κ. Λιάσκου 
και 

Δυτικά επί πλευράς 12-13 με οικισμό Εργατικών 
κατοικιοιν από αγρό από τους Φλώρα Χήρα Ιωάννου Νίκα 
θυγατέρα Ισιδώρου και Μαρίας Τσούτσουρα και Τίτο 
Νίκα του Ιωάννου και της Φλώρας με το υπ’ αριθμ. 5218/ 

9.11.1970 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Θε¬ 
μιστοκλή Βασιλ. Οικονομοπούλου, νόμιμα μεταγεγραμ- 
μένο στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ελευ¬ 
σίνας στον τόμο 129 και αριθμό 340. 

Τα παραπάνω περιγραφόμενα δύο (2) αγροτεμάχια 
περιήλθαν στους πωλητάς κοινώς, αδιαιρέτως και κατά το 
εν δεύτερο (1/2) εξ αδιαιρέτου σε κάθε ένα από τους πωλη¬ 
τάς από κληρονομιά του κατά την 6.11.1958 αποβιώσαντος 
Ιωάννου Δέδε Νίκα, συζύγου της πρώτης και πατρός του 
δευτέρου, δυνάμει της από 19.11.1957 ιδιογράφου διαθή¬ 
κης του, δημοσιευθείσης από το Πρωτοδικείο Αθηνών 
κατά τη συνεδρίαση αυτού της 11.7.1959 δια του αριθμ. 
4822/1959 Πρακτικού του και κυρηχθείσης κυρίας δια της 
υπ’ αριθμ. 13563/59 αποφάσεώς του και κληρονομιά την 
οποία απεδέχθησαν οι ανωτέρω πωλητές δυνάμει της υπ’ 
αριθμ. 8349/16.6.1964 δηλώσεως αποδοχής κληρονομιάς 
του Συμβολαιογράφου Ελευσίνος Μελετίου Αθανασίου Αδάμ, 
νόμιμα μεταγραφείσης στα βιβλία των Μεταγραφών του 
τέως Δήμου Ελευσίνας στο τόμο 100 και αύξοντα αριθμό 
248, ως αυτή διορθώθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 26372/ 

9.9.1970 πράξεως του αυτού ως άνω συμβολαιογράφου 
νόμιμα μεταγραφείσης και αυτής στο τόμο 129 και αύξ. 
αριθμό 32 στα αυτά ως άνω βιβλία μεταγραφών. 

Β. Έκταση πεντακοσίων (500,00) τετραγωνικών μέτρων 
κειμένη στη θέση «Φυλακείον» ή «Πηγάδι Παπαγεωργίου 
ή Φραγκό» της περιφερείας του Δήμου Μανδρέων τέως 
Δήμου Ελευσίνας, από αγορά από το Βασίλειο Λυκουριώτη 
του Αλεξάνδρου και της Ιφιγένειας με το υπ’ αριθμ. 5219/ 

9.11.1970 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Θε¬ 
μιστοκλή Βασ. Οικονομοπούλου, νόμιμα μεταγεγραμμένο 
στα βιβλία των μεταγραφών του Υποθυκοφυλακείου Ελευ¬ 
σίνας στο τόμο 129 και αύξοντα αριθμ. 351, εμφαινομένη 
με τα στοιχεία α-β-γ-13-α στο από 18.8.1970 Τοπογραφικό 
Διάγραμμα του ιδίου μηχανικού που είναι προσαρτημένο 
στο παραπάνω 5218/1970 συμβόλαιο και συνορευομένη 
γύρωθεν : Νότια επί πλευράς α-β με ιδιοκτησία Παν. Νίκα 
και Κων/νου Πανταζή, Βόρεια, επί. πλευράς γ-13 με ιδιο¬ 
κτησία Φλώρας και Τίτου Νίκα, Ανατολικά επί πλευράς 
β-γ με ιδιοκτησία Μαρίας Χρήστου και Δυτικά εν μέρει 
επί πλευράς α-13 με ιδιοκτησία Δ. Μυλωνά και εν μέρει 
με οικισμό Εργατικών Κατοικιών. 

Η παραπάνω περιγραφόμενη έκταση περιήλθε στη 
κυριότητα του πωλητοό λόγω προικός σοσταΦείσης παρά της 
Θεοδώρας χήρας Θεοδώρου Μεθενίτου, σύμφωνα προς τις 
διατάξεις του άρθρου 1413 του Αστικού Κώδικα, δυνάμει 
του υπ’ αριθμ. 14172/11.8.1966 προικοσυμφώνου συμβο¬ 
λαίου του Συμβολαιογράφου Ελευσίνας Μελετίου Αδάμ, 
νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία των μεταγραφών του 
τέως Δήμου Ελευσίνας στο τόμο 110 και αύξοντα αριθμ. 308. 

Γ. Έκταση πεντακοσίων (500) τετραγωνικών μέτρων 
κειμένη στη θέση «Φυλάκειο» ή «Πηγάδι Παπαγεωργίου 
ή Φραγκό» της Περιφερείας του Δήμου Μανδρέων τέως 
Δήμου Ελευσίνας, από αγορά από την Μαρία Χρήστου 
θυγατέρα του Κων/νου και της Μπίλιως, τέως συζ. Βασιλ 
Λυκουριώτη με το υπ’ αριθμ. 5220/9.11.1970 συμβόλαιο 
του Συμβολαιογράφου Αθηνών Θεμιστοκλή Βασ. Οικονο- 
μοπούλου νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία των μετά- 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1689 


γραφών του Υποθηκοφυλακείου Ελευσίνας στον τόμο 129 
και αύξοντα αριθμό 352, εμφαινομένη με τα στοιχεία 
β - γ - δ - ε - β στο από 18 Αυγούστου 1970 Τοπο^ραφικό 
Διάγραμμα του ιδίου μηχανικού, προσαρτημένο στο παραπά¬ 
νω 5218/70 συμβόλαιο και συνορευομένη κατά το διάγραμ¬ 
μα : Βόρεια επί πλευράς γ - δ με ιδιοκτησία Φλώρας και 
Τίτου Νίκα. Νότια επί πλευράς β - ε με ιδιοκτησία Πανα¬ 
γιώτας ;Νίκα και Κων/νον Πανταζή. Ανατολικά επί πλευράς 
δ - ε με ιδιοκτησία Θεοδώρας Μεθενίτου και Δυτικά επί 
πλευράς β - γ με ιδιοκτησία Βασ. Λύκου ριώτη. 

Η παραπάνω περιγραφεία έκταση περιήλθε στην κυριό¬ 
τητα της πωλήτρ'ας εκ δωρεάς εν ζωή συσταθείσης παρά 
της εκ μητρός μάμμης της Θεοδώρας χας Θεοδώρου Μεθε¬ 
νίτου δυνάμει του υπ’ αριθμ. 14173/11.8.1966 δωτητήριο 
συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Ελευοίνας Μελετίου Αδάμ, 
νόμιμα μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του τέως 
Δήμου Ελευσίνας στο τόαο 110 και αύξ. αριθμό μεταγραφής 
309. 

Δ. Έκταση δύο χιλιάδων οκτακόσιων πενήντα (2.850,00) 
τετρ. μέτρων κειμένη σττ θέση «Φυλακείον» ή «Πηγάδι 
Παπαγεωργίου ή «Φραγκό» της ΓΙεριφερείας του Δήμου 
Μανδρέων τέως Δήμου Ελευσίνας, από αγορά από τη 
Θεοδώρα χήρα Θεοδώρου Μεθενίτου θυγατέρα του Δημη- 
τρίου και της Ελένης Νίκα με το υπ’ αριθμ. 5221/9.11.1970 
συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Α,θηνών Θεμιστοκλή Βασ. 
Οικονομοπούλου νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία των 
μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ελευσίνας στο τόμο 
129 και αύξοντα αριθμ. 353, εμφαινομένη με τα στοιχεία 
4 - 5 - δ - ε - 4 στο από 18.8.1970 τοπογραφικό διάγραμμα 
ιδίου Πολιτικού Μηχανικού, προσηρτημένο στο παραπάνω 
υπ’ αριθμ. 5218/1970 συμβόλαιο και συνορεύει : Βόρεια 
επί πλευράς 5 - δ με ιδιοκτησία Φλώρας και Τίτου Νίκα, 
Νότια επί πλευράς 4 - ε με ιδιοκτησία Παναγιώτας Νίκα 
και Κων/νου Πανταζή, Ανατολικά επί πλευράς 4-5 με 
αγροτικό δρόμο και Δυτικά επί πλευράς δ - ε με ιδιοκτησία 
Μαρίας Χρήστου. 

Η παραπάνω περιγραφομένη έκταση περιήλθε στην 
πωλήτρια σε μεγαλύτερη έκταση από αγορά από το Θεόδωρο 
Μεθενίτη, δυνάμει του υπ’ αριθμ. 331/26.2.1915 συμβο¬ 
λαίου του Συμβολαιογράφου Ελευσίνας Βασιλ. Παπαβα- 
σιλοπούλου, νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία μεταγρα¬ 
φών, του τέως Δήμου Ελευσίνας στο τόμο 57 και αύξ. αριθμ. 
65 και κατόπιν διανομής δυνάμει του υπ’ αριθμ. 35:168/ 
8.8.85 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Ελευσίνας Αθα¬ 
νασίου Αδάμ, νόμιμα μεταγραφέντος στα βιβλία των μετα¬ 
γραφών στο τόμο 89 και αύξ. αριθμ. 197. 

Ε.α) Έκταση εννέα χιλιάδων ενενήντα (9.090,00) τετρ. 
μέτρων, εμφαινομένη με τα στοιχείκ 1-2-17-18- 19 -' 
20 - 20α - 21 - 1 στο από 18 Αυγούστου 1970 Τοπογραφικό 
Διάγραμμα του ιδίου μηχανικού προσαρτημένο στο παρα¬ 
πάνω υπ’ αριθμ. 5218/70 συμβόλαιο και συνορευομένη : 
Βόρεια επί πλευράς 2-17 με ιδιοκτησία Φλώρας και 
Τίτου Νίκα. Νότια επί τεθλασμένης πλευράς 18 - 19 - 20 - 
20α - 21 - 1 με σιδηροδρομική γραμμή. Ανατολικά, ,επί 
πλευράς 1 - 2 με αγροτικό δρόμο (καρρόδρομο) και Δυτικά 
επί πλευράς 17-18 με ιδιοκτησία Αθαν. Κοροβάση και 

β) Έκταση επτά χιλιάδων εξακοσίων τεσσάρουν (7.604,00) 
τετραγουνικών μέτρων, εμφαινομένη με τα στοιχεία 3 -: 4 - 
ε-β-α-14-3 στο παραπάνω αναφερόμενο Τοπογραφικό 
διάγραμμα προσηρτημένο στο υπ’ αριθμ. 5218/70 συμβόλαιο 
και συνορευομένη : Βόρεια εν μέρει επί πλευράς 4 - ε·.με 
ιδιοκτησία Θεοδ. Μεθενίτη, εν μέρει επί πλευράς ε-,β 
με ιδιοκτησία Μαρίας Χρήστου και εν μέρει επί πλευράς 
β - α με ιδιοκτησία Βασιλ. Λυκουριώτη. Νότια επί πλευράς 
3 - 14 με ιδιοκτησία Φλώρας και Τίτο Νίκα. Ανατολικά 
επί πλευράς 3 - 4 με αγροτικό δρόμο και Δυτικά επί πλευράς 
14 - α με ιδιοκτησία Δ; Μυλωνά, από αγορά από τους 
Παναγιώτα χήρα Ιωάννου θυγατέρα του Δημητρίου και της 
Μαρίας Δούκα και Λων/νο Πανταζή του Αθανασίου και της 
Μαρίας, με το υπ’ αριθμ. 5222/9.11.1970 συμβόλαιο .του 


Συμβολαιογράφου Αθηνών Θεμιστοκλή Βασ. Οικονομοπού- 
λου νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλάα των μεταγραφών 
στο τόμο 129 και αύξ. αριθμό 359. Οι παραπάνω δύο περι- 
γραφόμενες εκτάσεις περιήλθαν στη μεν εκ των πωλητών 
Παναγιώτα χήρα Ιωάννου Νίκα κατά τα τέσσερα πέμπτα 
(4/5) εξ αδιαιρέτου εκ κληρονομιάς του αποβιώσαντος την 
23.4.1960 συζύγου της Ιωάννου Δημ. Νίκα και δυνάμει της 
από 15.11.1954 μυστικής διαθήκης του, νόμιμα δημοσιευ- 
θείσης παρά του Ειρηνοδικείου Ελευσίνας κατά την συνεδρί¬ 
αση αυτού της 9.6.1966 δια του υπ’ αριθμ. 246/1966 πρα¬ 
κτικού του, κληρονομιά που απεδέχθη δυνάμει της υπ’ αριθμ, 
2635/11.10.66 πράξεως της Συμβολαιογράφου Ελευσίνας 
Αλεξ. Αϋφαντή, νόμιμα μεταγραφείσης στα βιβλία των 
μεταγραφών του τέως Δήμου Ελευσίνας στο τόμο 111 και 
αύξοντπ αριθμ. 399, στο δε εκ των πωλητών Κων/νο Παντα¬ 
ζή του Αθανασίου κατά το εν πέμπτο (1/5) εξ αδιαιρέτου 
εκ κληρονομιάς της κατά την 24.10.1968 αποβιωσάσης 
χωρίς διαθήκη μητρός του Μαρίας χήρας Αθανασίου Πανταζή 
το γένος Δημ. Νίκα που οπεδέχθη δυνάμει της υπ’ αριθμ. 
11415/28.7.1970 πράξεους της Συμβολαιογράφου Ελευσίνας 
Αλεξάνδρα Αϋφαντή νόμιμα μεταγεγραμμένης στα ως άνω 
βιβλία μεταγραφών στον τόμο 128 και αύξοντα αριθμό 
368. 

Επί της παραπάνω περιγραφείσης συνολικής οικοπεδικής 
εκτάσεως διέρχεται εναέριος γραμμή χαμηλής και υψηλής 
τάσεως ηλεκτικού ρεύματος με υπόγειο καλώδιο Αγγελο- 
πούλου-Μάνδρας, υφισταμένων προς τούτο δουλειών διελεύ- 
σεως και απαλλοτριώσεως υπέρ της ΔΕΗ. Επίσης διέρχεται 
άλλη εναέριος γραμμή υψηλής τάσεως ηλεκτρικού ρεύματος 
Μάνδρας - Ν. Περάμου, υφισταμένων προς τούτο δουλείας 
διελ.εύσεως και απαλλοτρ ιώσεως υπέρ της ΔΕΗ. 

Ωσαύτως διέρχεται υπόγειος αγωγός μεταφοράς πετρε¬ 
λαίου υφισταμένης προς τούτο δουλείας υπέρ του Ελληνικού 
Δημοσίου. 

3. Επί της παραπάνω συνολικής οικοπεδικής εκτάσεως 
εγκρίθηκε η ανέγερση του οικισμού με το από 19.1.1973 
Β. Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αοιθμ. 49/τΔ/ 
23.2.1973 ΦΕΚ. 

4. Από το ανωτέρω οικόπεδο διατέθηκαν για δημόσιους .. 
και κοινοχρήστους χώρους μέτρα τετραγωνικά δέκα εννέα 
χιλιάδες ενιακόσιες τριάντα τέσσερις και 23 % (19.934,23). 

Η έκταση αυτή ανήκει κατά κυριότητα στον ΟΕΚ και δεν 
μεταβιβάζεται στους οικιστές με την μεταβίβαση' σε κάθε ■ 
ένα εξ αυτών της αυτοτελούς οριζοντίου ιδιοκτησίας του. 

Στην κυριότητα του ΟΕΚ παραμένει επίσης και δεν 
μεταβιβάζεται στους οικιστές έκταση εκ μέτρων τετραγω-ώ 
νικών οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τριών και 81% 
(8.433,81), σύμφωνα με το πολεοδ. σχέδιο. Από τα ανω¬ 
τέρω 8.433,81 μ2 με το υπ’ αριθμ. 3384/7.2.86 συμβόλαιο^. 
της Συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτας συζ. Αλεξ. 
Γρηγοροπούλου-Γιαννοπούλου ο ΟΕΚ επώλησε στον. Οργα¬ 
νισμό Σχολικών Κτιρίων έκταση τεσσάρων χιλιάδων πενήντα 
(4050)μ2. Κατόπιν αυτού στην κυριότητα του ΟΕΚ παρα¬ 
μένει και δεν μεταβιβάζεται στους οικιστές έκταση ε» 
μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων τριακόσια ογδό¬ 
ντα τριών και 81 % (4.383,81) μ2. 

5. Ο οικ.σμ'ός τούτος οικοδομή$ηκε επί της υπολοίπου εκτά¬ 
σεως ειμβαίου μέτρων τετραγ. είκοσι χιλιάδων διακοσίων είκοσι 
πέντε και 96 % (20.225,96) η οποία μόνη αυτή αποτελεί 
το οικόπεδο των με την παρούσα πράξη συνιστωμένων 
αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών του οικισμού και μετα¬ 
βιβάζεται στους οικιστές με την μεταβίβαση με τις- ορι¬ 
ζόντιες ιδιοκτησίες τους και κατά το ποσοστό εξ αδιαιρέτου 
που αναλογεί σε κάθε μία εξ αυτών. 

6. Στο από 4.10.73 σχέδιο Γενικής Διατάξεώς της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του ΟΕΚ (ΦΕΚ 49/τΔ/1973) ολόκληρο · 
το εκ μέτρων τετραγωνικών σαράντα οκτώ χιλιάδων πεντα- 
κοσίών ενενήντα τεσσάρων (48.594,00) οικόπεδο εμφανί- .. 
ζεται με τα αλφαβητική κεφαλαία, γράμματα .(με κόκκινο ,·. 
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μελάνι) Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν- 
Ξ-Ο-Π-Ρ-Σ-Τ-Α. 

Η πράσινη και πορτοκαλλιά επιφάνεια του σχεδίου 
τούτου είναι εκείνη που διατέθηκε για δημοσίους και κοι¬ 
νοχρήστους χώρους. Η μπλε επιφάνεια η χαρακτηριζομένη 
ως «ιδιοκτησία ΟΕΚ» είναι εκείνη που παραμένει στην 
κυριότητα του ΟΕΚ. Η λοιπή επιφάνεια του σχεδίου τούτου 
αποτελεί το οικόπεδο του οικισμού. 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕ¬ 
ΛΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙ¬ 
ΚΙΣΜΟΥ. 

Ο οικισμός που χαρακτηρίζεται με τον λατινικό αριθμό 
ένα (1) έχει ανεργθεί στο προαναφερόμενο οικόπεδο και 
περιλαμβάνει συνολικά είκοσι τρείς (23) στοίχους. Σε αυτούς 
αντιστοιχούν συνολικά διακόσια ενενήντα επτά (297) 
διαμερίσματα (κατοικίες). 

Στοίχος ένα (1) 

Υπ’ αριθμ. ένα (1) πολυκατοικία. 

Η Πολυκατοικία με αριθμ. ένα (1) που ανήκει στον 
υπ’ αριθμ. ένα (1) στοίχο, τύπου 4050 αποτελείται από 
το Ισόγειο, και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο (Γ) 
πάνω από το Ισόγειο ορόφους, η περιγραφή των οποίων 
έχει ως εξής : 

Ισόγειο : Το Ισόγειο περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμ. ένα (1), 
τέσσερα (4) ακραία και δύο (2), τρία (3) μεσαία διαμερί¬ 
σματα. 

Το υπ’ αριθμ. ένα (1) διαμέρισμα, που φαίνεται στο 
υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό σχέδιο απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
ογδόντα οκτώ και 32% (88,32) τετραγ. μέτρα και μικτό 
εμβαδόν εκατόν οκτώ και 18% (108,18) τετραγ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου τριάντα εννέα δεκ. χιλιοστά (39% 00 ), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα εννέα και 48% 
(79,48), ψήφους τριάντα εννέα (39), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα τρία χιλιοστά (73% 0 , 
ανελκυστήρα είκοσι τέσσερα χιλιοστά (24% 0 ) και κεντρικής 
θέρμανσης σαράντα ένα χιλιοστά (41% 0 ) και συνορεύει : 

Ανατ. Με κοινόχρηστο διάδρομο και με το ισόγειο δια¬ 
μέρισμα (2) του ιδίου στοίχου. 

Δυτικά. Με κοινόχρηστο οικόπεδο. 

Βόρεια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με κοινόχρηστο 
διάδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. δύο (2) διαμέρισμα, που φαίνεται στο υπ’ 
αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό σχέδιο αποτελεί- 
ται από τρία' (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα 
έξι και 32% (76,32) τετραγωνικά αέτρα και μικτό εμβαδόν 
ενενήντα τρία και 48% (93,48) τετρ. μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34% 00 ) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγ. εξήντα οκτώ και 69% (68,69), ψήφους τριάντα 
τέσσερις (34), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εξήντα τρία χιλιοστά (63% 0 ), ανελκυστήρα 
είκοσι ένα χιλιοστά (21% 0 ) και κεντρικής θέρμανσης 
τριάντα πέντε χιλιοστά (35% 0 ) και συνορεύει : 

Ανατολικά. Με το ισόγειο διαμέρισμα (3) του ιδίου 
στοίχου. 

Δυτικά. Με το ισόγειο διαμέρισμα (1) του ιδίου στοίχου. 

Βόρεια. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 

Νότια. Με κοινόχρηστο διάδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. τρία (3) διαμέρισμα, που φαίνεται στο 
υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό σχέδιο, απο- 
τελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα 
και 88% (50,88). τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εξήντα 


δύο και 32% (62,32) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι τρία δεκ. 
χιλιοστά (23% 00 ) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
σαράντα πέντε και 79% (45,79), ψήφους είκοσι τρείς (23), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήντων σαράντα 
ένα χιλιοστά (41 % 0 ), ανελκυστήρα δέκα τέσσερα χιλιοστά 
(140% ο ) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι τέσσερα χιλιοστά 
(24%„) και συνορεύει : 

Ανατολικά. Με το ισόγειο διαμέρισμα (4) του ιδίου 
στοίχου. 

Δυτικά. Με το ισόγειο διαμέρισμα (2) του ιδίου στοίχου. 

Βόρεια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια. Με κοινόχρηστο διάδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. τέσσερα (4) διαμέρισμα, που φαίνεται 
στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό σχέδιο 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβα¬ 
δόν ογδόντα οκτώ και 32% (88,32) τετραγ. μέτρα, και 
μικτό εμβαδόν εκατόν οκτώ και 18% (108,18) τετρ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου τριάντα εννέα δεκ. χιλιοστά (39% 00 ) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα εννέα και 48% (79,48), 
ψήφους τριάντα εννέα (39), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα τρία χιλιοστά (73% 0 ), 
ανελκυστήρα είκοσι τέσσερα χιλιοστά (24% 0 ) και κεντρικής 
θέρμανσης σαράντα ένα χιλιοστά (41% 0 ) και συνορεύει : 

Ανατολικά. Με το κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά. Με το ισόγειο διαμέρισμα (3) του ιδίου στοίχου. 

Βόρεια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια. Με κοινόχρηστο διάδρομο και με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο Πρώτος όροφος περιλαμβάνει 
τα υπ’ αριθμ. πέντε (5), οκτώ (8) ακραία και έξι (6), 
επτά (7) μεσαία διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. πέντε (5) διαμέρισμα, που φαίνεται στο 
υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό σχέδιο απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμίδαίόν ογδόντα 
οκτώ και 32% (88.3!2) τετραγ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εκα¬ 
τόν οκτώ και 18% (108,18) τετραγ'. μέτρα, ποσοστό σονιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
εννέα δεκ. χιλιοστά (39% 00 ) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εβδομήντα εννέα. και 48% (79,48), ψήφους 
τριάντα εννέα (39), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εβδομήντα τρία χιλιοστά (73% 0 ), ανελκυ¬ 
στήρα ογδόντα ένα χιλιοστά (81 % 0 ) και κεντρικής θέρμανσης 
σαράντα ένα χιλιοστά (41 % 0 ) και συνορεύει : 

Ανατολικά. Με το διαμέρισμα (6)'του Α' ορόφου και με 
κοινόχρηστο διάδρομο. 

Δυτικά. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με κοινόχρηστο 
διάδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. έξι (6) διαμέρισμα, που φαίνεται στο υπ’ 
αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται 
από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα έξι 
και 32% (76,32) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν ενενήντα 
τρία και 48% (93,48) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκ. 
χιλιοστά, (34% 00 ), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εξήντα οκτώ και 69% (68.69), ψήφους τριάντα τέσσερις 
(34), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εξήντα τρία χιλιοστά (63% 0 ), ανελκυστήρα εβδομήντα 
χιλιοστά , (70% ο ) , και. κεντρικής θέρμανσης τριάντα πέντε 
χιλιοστά (35% 0 ) και συνορεύει 

Ανατολικά. .Με .το διαμέρισμα (7) του .Α'..ορόφου, του 
ιδίου. στοίχου. 
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Δυτικά. Με το διαμέρισμα (5) του Α' ορόφου του ιδίου 
στοίχου. 

Βόρεια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια. Με κοινόχρηστο διάδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. επτά (7) διαμέρισμα, που φαίνεται στο 
υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό σχέδιο, απο- 
τελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν πενήντα 
και 88% (50,88) τετραγ. μέτρα και μικτό εμβαδόν εξήντα 
δύο και 32% (62,32) τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι τρία δεκ. 
χιλιοστά (23% 00 ) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
σαράντα πέντε και 79% (45,79), ψήφους είκοσι τρεις (23), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων σαράντα 
ένα χιλιοστά (41% 0 ), ανελκυστήρα σαράντα έξι χιλιοστά 
(46% 0 ) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι τέσσερα χιλιοστά- 
(24% 0 ) και συνορεύει : .··_··, 

Ανατολικά. Με το διαμέρισμα (8) του Α' ορόφου του 
ιδίου στοίχου. 

-Δυτικά. Με το διαμέρισμα (6) του Α' ορόφου του ιδίου 
στοίχου. 

Βόρεια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια. Με κοινόχρηστο διάδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. οκτώ (8) διαμέρισμα, που φαίνεται στο 
υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό σχέδιο απο- 
τελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χούρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
ογδόντα οκτώ και 32% (88,32) τετραγ. μέτρα και μικτό 
εμβαδόν εκατόν οκτώ και 18% (108,18) τετρ. μέτρα, 
ποσοστό συνίδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου, τριάντα εννέα δεκ. χιλιοστά (39% 00 ) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα εννέα και 48% 
(79,48), ψήφους τριάντα εννέα (39) ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα τρία χιλιοστά 
(73% 0 ) ανελκυστήρα ογδόντα ένα χιλιοστά (81 % 0 ) και 
κεντρικής θέρμανσης σαράντα ένα χιλιοστά (41% 0 ) και 
συνορεύει : 

Ανατολικά. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυ τικά. Με το διαμέρισμα (7) του Α' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και ’με κοινόχρηστο διάδρομο. 

Βόρεια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια. Με κοινόχρηστο διάδρομο και με κοινόκτητο 
οικόπεδο. ’ 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο δεύτερος όροφος περιλαμβά¬ 
νει τα υπ’ αριθμ. εννέα (9), δώδεκα (12) ακραία και δέκα 
(10), ένδεκα (11) μεσαία διαμερίσματα που περιγράφονται 
ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. εννέα (9) διαμέρισμα, που φαίνεται στο υπ’ 
αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73. πολεοδομικό σχέδιο αποτελείτα 
από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, .έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα 
οκτώ-και 32% (88,32) τετραγ. μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εκατόν οκτώ,, και 18% (108,18) τετρ. μέτρα, ποσοστό 
συνίδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα ’ 
εννέα δεκ. χιλιοστά (39% 00 ) που. αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εβδομήντα εννέα και 48% (79,48), ψήφους 
τριάντα εννέα (39), ποσοστό συμμετοχής στις, δαπάνες 
κοινοχρήστων εβδομήντα τρία χιλιοστά (73% 0 ), ανελκυ¬ 
στήρα ογδόντα εννέα χιλιοστά .(89% 0 ) και κεντρικής 
θέρμανσης σαράντα ένα χιλιοστά (41% 0 ), και συνορεύει : 

Ανατολικά. Με το διαμέρισμα (10) του Β' ορόφου του 
ιδίου στοίχου και με κοινόχρηστο διάδρομο. 

Δυτικά. Με κοινόκτητο οικόπεδο. ·' ■ 

Βόρεια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με κοινόχρηστο 
διάδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. δέκα (10) διαμέρισμα, που φαίνεται στο 
υπ’ αριθμ. 11241/3δ/1.10.73. πολεοδομικό σχέδιο αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια,.κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 


βοηθητικούς χώρους, έχει.καθαρό εμβαδόν εβδομήντα έξι 
και 32% (76,32) τετραγωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν 
ενενήντα τρία και-4.8% (93,48) τετραγ., μέτρα, ποσοστό 
συνίδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34% 00 ) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εξήντα οκτώ και 69% (68,69), ψήφους τριάντα 
τέσσερις (34), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εξήντα τρία χιλιοστά (63% 0 ) ανελκυστήρα 
εβδομήντα επτά χιλιοστά (77% 0 ) και κεντρικής θέρμανσης 
τριάντα πέντε χιλιοστά (35% 0 ) και συνορεύει : 

Ανατολικά. Με το διαμέρισμα (11) του Β' ορόφου του 
ιδίου. στοίχου. 

Δυτικά. Με το διαμέρισμα (9) του Β' ορόφου του ιδίου 
στοίχου. 

Βόρεια. Με. κοινόκτητο οικόπεδο: 

Νότια. Με’ κοινόχρηστο διάδρομο. ; , 

Ιο υπ’ αριθμ. ένδεκα (11) διαμέρισμα, που φαίνεται στο 
υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό σχέδιο απο- . 
τελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν πε¬ 
νήντα και 88% (50,88) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εξήντα δύο και 32% (62,32) τετραγ. μέτρα, ποσοστό 
συνίδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι 
τρία δεκ. χιλιοστά (23% 00 ) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά σαράντα πέντε και 79% (45,79), ψήφους είκοσι 
τρεις (23), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων σαράντα ένα. χιλιοστά (41°/ 0 ο), ανελκυστήρα 
πενήντα ένα χιλιοστά (51 % 0 ) και κεντρικής θέρμανσης 
είκοσι τέσσερα χιλιοστά (24% 0 ) και συνορεύει : 

Ανατολικά με το διαμέρισμα (12) του Β' ορόφου του 
ιδίου στοίχου.. 

Δυτικά. Με το διαμέρισμα (10) του Β' ορόφου του ιδίου 
στοίχου. 

Βόρεια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια. Με κοινόχρηστο διάδρομο. 

Το υπ αριθμ. δώδεκα (12) διαμέρισμα, που φαίνεται 
στο αριθ. '11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό σχέδιο απο- 
τελειται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
ογδόντα οκτώ και 32% (88,32) τετρ. μέτρα και μικτό 
εμβαδόν εκατόν οκτώ και 18% (108,18) τετρ. μέτρα, - 

ποσοστό συνίδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικο- ■ 
πέδου τριάντα εννέα δεκ. χιλιοστά (39% 00 ) που- αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα εννέα και 48% 
(79,48), ψήφους τριάντα εννέα (39), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα τρία χιλιοστά 
(73% 0 ), ανελκυστήρα ογδόντα εννέα χιλιοστά (89% 0 ) 
και κεντρικής θέρμανσης σαράντα ένα χιλιοστά (41 % 0 ) και 
συνορεύει : ” 4 

Ανατολικά. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά, Με το διαμέρισμα (11) του Β' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κοινόχρηστο διάδρομο. · 

Βόρεια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με κοινόχρηστο 
διάδρομο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο τρίτος όροφος περιλαμβάνει τα 
υπ αριθμ. δεκατρία (13), δεκαέξι (16) ακραία και δεκα¬ 
τέσσερα (14), δεκαπέντε (15) μεσαία διαμερίσματα που 
περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. δεκατρία (13) διαμέρισμα, που φαίνεται 
στο υπ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10,73 πολεοδομικό σχέδιο 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβα¬ 
δόν ογδόντα οκτώ και 32% (88,32) τετραγ. μέτρα και 
μικτό εμβαδόν εκατόν οκτώ και 18% (108,18) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστό συνίδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα εννέα δεκ. χιλιοστά (39% 00 ^ .που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα εννέα και 48% 
(79,48), ψήφους τριάντα εννέα (39), ποσοστό συμμετοχής . · 
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στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα τρία χιλιοστά 
(73°/οο), ανελκυστήρα ενενήντα επτά χιλιοστά (97% 0 ) 
και κεντρικής θέρμανσης σαράντα ένα χιλιοστά (41% 0 ) και 
συνορεύει-: 

Ανατολικά. Με το διαμέρισμα (14) του Γ' ορόφου του 
ιδίου στοίχου και με κοινόχρηστο διάδρομο. 

Δυτικά. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με κοινόχρηστο 
διάδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. δεκατέσσερα (14) διαμέρισμα, που φαί¬ 
νεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εβδομήντα έξι και 32% (76,32) τετραγ. μέτρα 
και μικτό εμβαδό ενενήντα τρία και 48% (93,48) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34% 00 ) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και 69% 
(68,69), ψήφους τριάντα τέσσερις (34), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα τρία χιλιοστά 
(63% 0 ), ανελκυστήρα ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο) και 
κεντρικής θέρμανσης τριάντα πέντε χιλιοστά (35%„) και 
συνορεύει : 

Ανατολικά. Με το διαμέρισμα (15) του Γ' ορόφου του 
ιδίου στοίχου. 

Δυτικά. Με το διαμέρισμα (13) του Γ' ορόφου του ιδίου 
στοίχου. 

Βόρεια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια. Με κοινόχρηστο διάδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. δεκαπέντε (15) διαμέρισμα, που φαίνεται 
στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό σχέδιο 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
πενήντα και 88% (50,88) τετραγωνικά μέτρα και μικτό 
εμβαδόν εξήντα δύο και 32% (62,32) τετραγ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου είκοσι τρία δεκ. χιλιοστά (23%„ 0 ) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά σαράντα πέντε και 79% (45,79), 
ψήφους είκοσι τρεις (23), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων σαράντα ένα χιλιοστά (41 % 0 ), ανελκυ¬ 
στήρα πενήντα έξι χιλιοστά (56% 0 ) και κεντρικής θέρμανσης 
είκοσι τέσσερα χιλιοστά (24% 0 ) και συνορεύει: 

Ανατολικά. Με το διαμέρισμα (16) του Γ' ορόφου του 
ιδίου στοίχου. 

Δυτικά. Με το διαμέρισμα 14 του Γ' ορόφου του ιδίου 
στοίχου. 

Βόρεια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια. Με κοινόχρηστο διάδρομο. 

Το υπ’ αριθμ. δεκαέξι (16) διαμέρισμα, που φαίνεται 
στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό σχέδιο 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν ογδόντα οκτώ και 32%. (88,32) τετραγωνικά 
μέτρα και μικτό εμβαδόν εκατόν οκτώ και 18% (108,18) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκ. χιλιοστά (39% 00 ) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα εννέα 
και 48% (79,48), ψήφους τριάντα εννέα (39), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα τρία 
χιλιοστά (73% 0 ), ανελκυστήρα ενενήντα επτά χιλιοστά 
(97% 00 ) και κεντρικής θέρμανσης σαράντα ένα χιλιοστά 
(41°/οο) και συνορεύει : 

Ανατολικά. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά. Με το διαμέρισμα (15) του Γ' ορόφου του ιδίου 
στοίχου. 

Βόρεια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια. Με κοινόχρηστο οικόπεδο και. με κοινόκτητο 
οικόπεδο., 


.Στοίχος δύο (2).. 

Τπ’ αριθμ. δύο (2) πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμ. δύο (2) που ανήκει στον υπ, 
αριθμ. δύο (2) στοίχο, τύπου 4006—ΙΒ/Ι αποτελείται απο 
το Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο (1 ) 
πάνω από το Ισόγειο ορόφους, η περιγραφή των οποίων 
έχει ως εξής : 

Ισόγειο : Το Ισόγειο περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμ. δεκα¬ 
επτά (17) δεκαοκτώ (18) και δεκαεννεα (19) ακραία 
διαμερίσματα. 

Το υπ’αριθμ. δεκαεπτά (17) διαμέρισμα, που φαίνεται 
στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό σχέδιο απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρο και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδο¬ 
μήντα επτά και 40% (77,40) τετραγ. μέτρα και μικτό 
εμβαδόν ενενήντα και 19% (90,19) τετραγ. μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριαντα 
τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34% 00 ) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εξήντα εννέα και 65% (69,65), ψήφους τριάντα 
τέσσερις (34), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά (82% 0 ), ανελκυστήρα 
είκοσι επτά χιλιοστά (27% 0 ) και κεντρικής θέρμανσης 
τριάντα έξι χιλιοστά (36% 0 ) και συνορεύει : 

Ανατολικά. Με δρόμο. 

Δυτικά. Με κοινόκτητο οικόπεδο, με κλιμακοστάσιο και 
με το ισόγειο διαμέρισμα (18) του ιδίου στοίχου. 

Βόρεια. Με δρόμο. 

Νότια. Με το ισόγειο διαμέρισμα (18) του ιδίου στοίχου 
και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. δεκαοκτώ (18) διαμέρισμα, που φαίνεται 
στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό σχέδιο 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρο, 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εβδομήντα τρία και 06% (73,06) τετραγωνικά μέτρα και 
μικτό εμβαδόν ογδόντα πέντε και 14% (85,14) τετρ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33%ό 0 ) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά . εξήντα πέντε και 75% 
(65,75), ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα επτά χιλιοστά 
(77°/οο), ανελκυστήρα είκοσι έξι χιλιοστά (26% 0 ) και 
κεντρικής θέρμανσης τριάντα τρία, χιλιοστά (33% 0 ) και 
συνορεύει : ·, 

Ανατολικά. Με το ισόγειο διαμέρισμα (17) του ιδίου 
στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά. Με το ισόγειο διαμέρισμα (19) του ιδίου στοίχου 
και με κοινόκτητο οικόπεδο. , 

Βόρεια. Με κλιμακοστάσιο και με τα ισόγεια διαμερί¬ 
σματα (17) και (19) του ιδίου στοίχου. 

Νότια. Με κοινόκτητο· οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. δεκαεννέα (19) διαμέρισμα, που φαίνεται 
στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό σχέδιο 
αποτελείται από τέσσερα (4) 1 κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς , χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν ογδόντα έξι και 29% (86,29) τετραγωνικά μέτρα 
και μικτό εμβαδόν εκατό και 55% (100,55) τετραγων. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας .εξ-αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα οκτώ δεκ. χιλιοστά (38% 00 ) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά,εβδομήντα επτά και 65% 
(77,65), ψήφους τριάντα οκτώ (38), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91 % 0 ), 
ανελκυστήρα τριάντα χιλιοστά (30% ο ) και κεντρικής 
θέρμανσης σαράντα χιλιοστά (40% ο ) και συνορεύει : 

Ανατολικά. Με δρόμο με κλιμακοστάσιο και με το ισόγειο 
διαμέρισμα (18) του ιδίου στοίχου. 

Δυτικά. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια. Με το ισόγειο διαμέρισμά (31) του στοίχου (3). 

Νότια. Με το ισόγειο διαμέρισμα (18) του ιδίου στοίχου 
και' με ' κοινόκτητο οικόπεδο. 
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ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ Ο Πρώτος όροφος περιλαμβάνει 
τα υπ’ αριθμ. είκοσι (20); είκοσι ένα (21) καίείκοσι δύο 
(22) ακραία . διαμερίσματα που περιγράφονται' ως■-εξής.: 

Το υπ’ αριθμ. είκοσι (20) διαμέρισμα, που φαίνεται στο 
υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό σχέδιο απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς-χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδο¬ 
μήντα επτά και 40% (77,40) τετραγωνικά μέτρα και μικτό 
εμβαδόν ενενήντα και 19% (90,19) τετραγ. μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34°/ 00 ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εξήντα εννέα και 65% (69,65), ψήφους τριάντα 
τέσσερεις (34), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά (82°/ 00 ), ανελκυστήρα 
ενενήντα ένα χιλιοστά (91 0 / οο ) και κεντρικής θέρμανσης 
τριάντα έξι χιλιοστά (36°/ 00 ) και συνορεύει : 

Ανατολικά. Με δρόμο. 

Δυτικά. Με κοινόκτητο οικόπεδο με κλιμακοστάσιο 
και με το διαμέρισμα (21) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου. 

Βόρεια. . Με „ δρόμο. 

Νότια. Με το διαμέρισμα (21) του Α' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. είκοσι ένα (21) διαμέρισμα, που φαίνεται 
στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό σχέδιο 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό . εμβαδόν 
εβδομήντα τρία και 6% (73,06) τετραγωνικά μέτρα και 
μικτό εμβαδόν ογδόντα πέντε και 14% (85,14) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33°/ 000 ) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και 75% 
(65,75), ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα επτά χιλιοστά 
(77°/ 00 ) ανελκυστήρα ογδόντα έξι χιλιοστά (86%,,) και 
κεντρικής θέρμανσης τριάντα τρία χιλιοστά (33°/ 00 ) και 
συνορεύει : 

Ανατολικά. Με το διαμέρισμα (20) του Α' ορόφου του 
ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δυτικά. Με το διαμέρισμα (22) του Α' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια. Με κλιμακοστάσιο και με τα διαμερίσματα (20) 
και (22) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου. 

Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. είκοσι δύο (22) διαμέρισμα, που φαίνεται 
στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό σχέδιο 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
.εμβαδόν ογδόντα έξι και 29% (86,29) τετραγωνικά μέτρα 
και μικτό εμβαδόν εκατό και 55% (100,55) τετραγ. μέτρά, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου τριάντα οκτώ δεκ. χιλιοστά (38% 00 ) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 65% 
(77,65), ψήφους τριάντα οκτώ (38), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91°/ 00 ), 
ανελκυστηρά εκατόν ένα χιλιοστά (101°/ οο ) και κεντρικής 
θέρμανσης σαράντα χιλιοστά (40% ο ) και συνορεύει : 

Ανατολικά. Με δρόμο, κλιμακοστάσιο και με το. διαμέ¬ 
ρισμα (21) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου. 

Δυτικά. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Βόρεια. Με το διαμέρισμα 34 του Α' ορόφου του στοίχου 

( 3 ). 

Νότια. Με κοινόκτητο οικοπεδο και με το διαμέρισμα 
(21) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου. 

ΔΕΤΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο δεύτερος όροφος περιλαμβά¬ 
νει τα υπ’ αριθμ. είκοσι τρία (23), είκοσι τέσσερα (24) 
και είκοσι πέντε (25) ακραία διαμερίσματα που περιγρά- 
φονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. είκοσι τρία (23) διαμέρισμα, που φαίνεται στο 
υπ’ αριθμ. 11241 /Α/38/1.10.73 πολεοδομικό σχέδιο απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 


λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδο¬ 
μήντα επτά και 40 % (77,40) τετραγ. μέτρά και μικτό 
εμβαδόν ενενήντα και 19% (90,19) τετρ. μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34% 00 ) που αντισοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εξήντα εννέα και 65% (69,65), ψήφους τριάντα 
τέσσερις (34), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά (82% 0 ),· ανελκυστήρα εκατό 
χιλιοστά (100°/ Ο ο) και κεντρικής θέρμανσης τριάντα έξι 
χιλιοστά (36% 0 ) και συνορεύει : Ανατ. Με δρόμο. Δυτικά. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο με κλιμακοστάσιο και με το 
διαμέρισμα (24) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου. Βόρ. Με 
δρόμο. Νότια. Με το διαμέρισμα (24) του Β' ορόφου του 
ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. είκοσι τέσσερα (24) διαμέρισμα, που φαί¬ 
νεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εβδομήντα τρία και 6% (73,06) τετραγ. μέτρα 
και μικτό εμβαδόν ογδόντα πέντε και 14% (85,14) τετρ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33% 00 ) που αντι- 
στοιχούν' σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και 75% 
(65,75) ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα επτά χιλιοστά 
(77% 0 ), ανελκυστήρα ενενήντα τέσσερα χιλιοστά (94% 0 ) και 
κεντρικής θέρμανσης τριάντα τρία χιλιοστά (33% 0 ) και 
συνορεύει : Ανατ. Με το διαμέρισμα (23) του Β' ορόφου 
του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. 
Με το διαμέρισμα (25) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου 
και με κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρεια. Με κλιμακοστάσιο 
και με τα διαμερίσματα (23) και (25) του Β' ορόφου του 
ιδίου στοίχου. Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. είκοσι πέντε (25) διαμέρισμα, που φαίνεται 
στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό σχέδιο 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν ογδόντα έξι και 29% (86,29) τετρ. μέτρα και 
μικτό εμβαδόν εκατό και 55% (100,55) τετραγ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου τριάντα οκτώ δεκ. χιλιοστά (38%ο 0 ) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 65% 
(77,65), ψήφους τριάντα οκτώ (38), ποσοστό συμμετοχής 
σχις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91 % 0 ) 
ανελκυστήρα εκατόν έντεκα χιλιοστά (111% 0 ) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης σαράντα χιλιοστά (40% ο ) και συνορεύει : 
Ανατ. Με δρόμο με κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα 
(24) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου. Δυτ. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βόρεια. Με το διαμέρισμα (37) του Β' ορόφου 
του στοίχου (3). Νότια. Με το διαμέρισμα (24) του Β' 
ορόφου του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο τρίτος όροφος περιλαμβάνει 
τα υπ’ αριθμ. είκοσι έξι (26), είκοσι επτά (27) και είκοσι 
οκτώ (28) ακραία διαμερίσματα που περιγράφονται ως 
εξής : 

Το υπ’ αριθμ. είκοσι έξι (26) διαμέρισμα, που φαίνεται 
στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/38/1.10.73 πολεοδομικό σχέδιο 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν εβδομήντα 
επτά και 40% (77,40) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν 
ενενήντα και 19% (90,19) τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34% οϋ ) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εξήντα εννέα καί 65% (69,65), ψήφους τριάντα 
τέσσερις (34), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά (82% 0 ), ανελκυστήρα 
•εκατόν εννέα χιλιοστά (109% ο ) και κεντρικής θέρμανσης 
τριάντα έξι χιλιοστά (36% 0 ) και συνορεύει : Ανατ. Με 
δρόμο. Δυτικά. Με κοινόκτητο οικόπεδο με κλιμακοστάσιο 
και με το διαμέρισμα (27) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου. 
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Βόρεια. Με-δρόμο. Νότια-. Με το διαμέρισμα (27) του.; Γ' 
ορόφου του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. είκοσι επτά (27') -διαμέρισμα, που φαίνεται 
στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1 .10.73 πολεοδομικό σχέδιο 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
' εβδομήντα τρία και 6% (73,06) τετραγ. μέτρα και μικτό 
εμβαδόν ογδόντα πέντε και 14% (85,14) τετραγ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33°/οοο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγοονικα εξήντα πεντε και 75% (65,75), 
ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα επτά χιλιοστά ( 77°/ 0 ο), 
ανελκυστήρα εκατόν τρία χιλιοστά (103% ο ) και κεντρικής 
θέρμανσης τριάντα τρία χιλιοστά (33% 0 ) και συνορεύει : 
Ανατ. Με το διαμέρισμα (26) του Γ' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. Με το δια¬ 
μέρισμα (28) .του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου και με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. Βορ. Με κλιμακοστάσιο και με. τα δια¬ 
μερίσματα (26) και (28) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου. 
Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. είκοσι οκτώ (28) διαμέρισμα, που φαίνεται 
στο. υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό- σχέδιο 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
ογδόντα έξι και 29% (86,29) τετραγ. μέτρα και μικτό 
εμβαδόν εκατό και 55% (100,55) τετραγ. μέτρα ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριαντα 
οκτώ δεκ. χιλιοστά (38% 00 ) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 65% (/7,65), ψήφους 
τριάντα οκτώ (38), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91 % 0 ), ανελκυστήρα 
εκατόν είκοσι δύο χιλιοστά (122% 0 ) και κεντρικής θέρμανσης 
• σαράντα χιλιοστά (40% ο ) και συνορεύει : Ανατ. Με δρόμο 
με κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα (27) του Γ'ορο- 
φου του ίδιου στοίχου. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Βόρεια. Με το διαμέρισμα 40 του Γ' ορόφου του, στοίχου 
(3). Νότια. Με το διαμέρισμα . (27) του Γ' ορόφου του 
του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στοίχος τρία (3). 

ΐπ’ αριθμ. τρία (3) Πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμό τρία (3) που ανήκει στον 
υπ’ αριθμ. τρία (3) στοίχο, τύπου 4006-ΙΒ/Ι αποτελείται 
από το Ισόγειο και τους Πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο 
(Γ) πάνω από το Ισόγειο ορόφους, η περιγραφή των οποίων 
έχει ως εξής : 

ΙΣΟΓΕΙΟ : Το Ισόγειο περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμ. 
είκοσι εννέα (29) τριάντα (30) και τριάντα ένα (31) ακραία 
διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. είκοσι εννέα (29) διαμέρισμα, που φαίνεται 
στο υπ’ αριθμ. 11241/3δ/1.10.73 πολεοδομικό σχέδιο απο- 
’ τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδο¬ 
μήντα επτά και 40% (77,40) τετραγωνικά μέτρα και μικτό 
εμβαδόν ενενήντα και 90% (90,90) τετρ. μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34% α0 ) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
.τετραγωνικά εξήντα εννέα και 65% (69,65), ψήφους 

τριάντα τέσσερις (34), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά ( 82 °/οο), ανελκυστήρα 
είκοσι επτά χιλιοστά (27% 0 ) και κεντρικής θέρμανσης 
σαράντα ένα χιλιοστά (41% 0 ) και συνορεύει : Ανατ. Με το 
ισόγειο διαμέρισμα (30) του ίδιου στοίχου με κλιμακο¬ 
στάσιο και με δρόμο. Δυτικά. Με το ισόγειο διαμέρισμα 
(43) του στοίχου (4). Βόρεια. Με το ισόγειο διαμέρισμα 
(30) του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. Νότια. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. τριάντα (30) διαμέρισμα που φαίνεται στο 
■υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό σχέδιο απο¬ 


τελείται-από-τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα,- λουτρο και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα 
τρία και 6% (73,06) τετραγ. .μέτρα και μικτό εμβαδόν 
ογδόντα πέντε και. 81% (85,81) τετραγ. μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριαντα 
τρία δεκ. χιλιοστά (33% (>υ ) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εξήντα πέντε και 75% (65,75), ψήφους τριαντα 
τρεις (33), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εβδομήντα επτά χιλιοστά (77% 0 ), ανελκυστήρα είκοσι έξι 
χιλιοστά (26% 0 ) και, κεντρικής θέρμανσης τριάντα οκτώ 
χιλιοστά (38% 0 ) και συνορεύει : Ανατ. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο και με ισόγειο διαμέρισμα (31) του ιδίου στοί¬ 
χου. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με 'το ισόγειο δια¬ 
μέρισμα (29) του ιδίου στοίχου. Βόρεια. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Νότια. Με κλιμακοστάσιο και με τα ισόγεια 
διαμερίσματα (29) και (31) του ιδίου στοίχου. 

Το υπ’ αριθμ. τριάντα ένα (31) διαμέρισμα, που φαίνεται 
στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1·10. ; 73 πολεοδομικό σχέδιο 
αποτελείται από τέσσερα (4')'. δωμάτια, κουζίνα, λουτρο 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό, εμβαδο 
ογδόντα έξι και 29% (86,2®) τετραγ. μέτρα και μικτό ε,μΑαϊόν 
εκατόν ένα και 35% (101,35) τετραγ. μέτρα, ποσοστο 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριαντα 
οκτώ δεκ. χιλ. (38% 00 ) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. 
εβδομήντα .επτά και 65% (77,65), ψήφους τριάντα οκτώ 
;(38)-, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
ενενήντα ένα χιλ. (91 % 0 ) ανελκυστήρα τριάντα χιλ. 
(30% ο ) και κεντρ. θέρμανση σαράντα έξι, χιλ. (46% 0 ,) 
•και συνορεύει : Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. 
Με το ισόγειο διαμέρισμα (30) του ίδιου στοίχου με κλι¬ 
μακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρεια. Με το 
ισόγειο διαμέρισμα (30) του ίδιου στοίχου και με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. Νότια. Με το ισόγειό διαμέρισμα (19) του 
στοίχου (2). 

. ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο Πρώτος όροφος περιλαμβάνει 
τα υπ’ αριθμ. τριάντα δύο (32),τριαντα τρία (33) και τριά¬ 
ντα τέσσερα (34) ακραία διαμερίσματα που περιγραφονται 
ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. τριάντα δύο (32) διαμέρισμα, που φαί¬ 
νεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικο 
σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εβδομήντα .επτά και 40% (77,40) τετραγ. μέτρα 
και μικτό εμβαδόν ενενήντα και 90% (90,90) τετρ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επι του ολου οικο¬ 
πέδου τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34% 00 ) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και 65% 
(69,65), ψήφους τριάντα τέσσερις (34), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήσων ογδόντα δύο χιλιοστά 
(82 % 0 ), ανελκυστή ρα ενενήντα ενα χιλιοστά (91 % 0 )και κεντρ ι- 
κής θέρμανσης σαράντα ένα χιλιοστά (41% 0 ), και συνορεύει: 
Ανατ. Με το διαμέρισμα (33) του Α' ορόφου του ιδίου 
στοίχου με κλιμακοστάσιο και με δρόμο. Δυτικά. Με το 
διαμέρισμα (46) του Α' ορόφου του στοίχου (4) Βόρεια. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα (33) του Α' 
ορόφου του ιδίου στοίχου. Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. τριάντα τρία (33) διαμέρισμα, που φαίνεται 
στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό σχέδιο 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρο 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εβδομήντα τρία και 6% (73,06) τετραγ. μέτρα και μικτό 
εμβαδόν ογδόντα πέντε και 81% (85,81) τετραγ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33% 00 ) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και 75% (65,75), 
ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμέτοχης στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα επτά χιλιοστά (77% 0 ), 
-ανελκυστήρα ογδόντα έξι χιλιοστά (86%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης τριάντα οκτώ χιλιοστά (38%ο) και συνορεύει : 
Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα (34) 
του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου. Δυτικά. Με κοινόκτητο 
. οικόπεδο και με το διαμέρισμα (32) του Α' ορόφου του 
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ίδιου στοίχου. Βόρεια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νότια. Με 
κλιμακοστάσιο και με τα διαμερίσματα (32) και (34) του 
Λ' ορόφου του ιδίου στοίχου. 

Ιο υπ’ αριϋμ. τριάντα τέσσερα (34) διαμέρισμα, που 
φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κου¬ 
ζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν ογδόντα έξι και 29% (86,29) τετρ. μέτρα και 
μικτό εμβαδόν εκατόν ένα και 35% (101,35) τετρ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου τριάντα οκτιό δεκ. χιλιοστά (38% 00 ) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 65% 

(77.65) , ψήφους τριάντα οκτώ (38), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91 % 0 ), 
ανελκυστήρα εκατόν ένα χιλιοστά (101 % 0 ) και κεντρικής 
θέρμανσης σαράντα έξι χιλιοστά (46 % 0 ) και συνορεύει: 
Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο με κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα (33)του 
Α' ορόφου του ιδίου στοίχου. Βόρεια. Με το διαμέρισμα 
(33) του Λ' ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας και με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. Νότια. Με το διαμέρισμα (22) του Λ' 
ορόφου του στοίχου (2). 

ΔΕΤΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο δεύτερος όροφος περιλαμβά¬ 
νει τα υπ’ αριθμ. τριάντα πέντε (35), τριάντα έξι (36) 
και τριάντα επτά (37) ακραία διαμερίσματα που περι- 
γράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. τριάντα πέντε (35) διαμέρισμα, που φαί¬ 
νεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εβδομήντα επτά και 40% (77,40) τετραγ. μέτρα 
και μικτό εμβαδόν ενενήντα και 90% (90,90) τετραγ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34% 00 ) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και 65% 

(69.65) , ψήφους τριάντα τέσσερις (34), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά 
(82 %,,), ανελκυστήρα εκατό χιλιοστά (100 % 0 ) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης σαράντα ένα χιλιοστά (41% 0 ) και συνο¬ 
ρεύει : Ανατ. Με το διαμέρισμα (36) του Β' ορόφου του 
ιδίου στοίχου με κλιμακοστάσιο και με δρόμο. Δυτικά. Με 
το διαμέρισμα (49) του Β' ορόφου του στοίχου (4). Βόρεια. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα (36) του 
Β' ορόφου του ιδίου στοίχου. Νότια. Με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Ιο υπ’ αριθμ. τριάντα έξι (36) διαμέρισμα, που φαίνετα 1 
στα αριθμ. Γ1241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό σχέδιο απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδο¬ 
μήντα τρία και 6% (73,06) τετραγ. μέτρα και μικτό εμ¬ 
βαδόν ογδόντα πέντε και 81% (85,81) τετραγ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33% 00 ) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και 75% (65,75), 
ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα επτά χιλιοστά (77% 0 ), 
ανελκυστήρα ενενήντα τέσσερα χιλιοστά (94%„) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης τριάντα οκτώ χιλιοστά (38% 0 ) και 
συνορεύει : Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το δια¬ 
μέρισμα (37) του Β' ορόωου του ιδίου στοίχου. Δυτικά. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα (35) του 
Β' ορόφου του ιδίου στοίχου. Βόρεια. Με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. Νότια. Με κλιμακοστάσιο και με τα διαμερίσματα 
(35) και (37) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου. 

Ίο υπ’ αριθμ. τριάντα επτά (37) διαμέρισμα, που φαί¬ 
νεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/38/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κου¬ 
ζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν ογδόντα έξι και 29% (86,29) τετραγωνικά μέτρα 
και μικτό εμβαδόν εκατόν ένα και 35% (101,35) τετρα¬ 


γωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα οκτώ δεκ, χιλιοστά (38% 00 ) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά 
και 65% (77,65), ψήφους τριάντα οκτώ (38), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα ένα 
χιλιοστά (91 % 0 ), ανελκυστήρα εκατόν ένδεκα χιλιοστά 
.(111 % 0 ) και κεντρικής θέρμανσης σαράντα έξι χιλιοστά 
(06%,,) και συνορεύει: Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Δυτικά. Με το διαμέρισμα (36) του Β' ορόφου του ιδίου 
στοίχου με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Βόρεια. Με το διαμέρισμα (36) του Β' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. Νότια. Με το διαμέ¬ 
ρισμα (25) του Β' ορόφου του στοίχου (2). 

ΙΡΙΙΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο τρίτος όροφος περιλαμβάνει 
τα υπ’ αριθμ. τριάντα οκτώ (38), τριάντα εννέα (39) και 
σαράντα (40) ακραία διαμερίσματα που περιγράφονται 
ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. τριάντα οκτώ (38) διαμέρισμα, που φαί¬ 
νεται στο υπ’, αριθμ. 11241/Λ/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν ,εβδομήντα επτά και 40% (77,40) τετρ. μέτρα 
και μικτό εμβαδόν ενενήντα και 90% (90,90) τετρ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34% 00 ) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και 65% 

(69,65), ψήφους τριάντα τέσσερις (34), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά 
(82 % 0 ), ανελκυστήρα εκατόν εννέα χιλιοστά (109 % 0 ) 
και κεντρικής θέρμανσης σαράντα ένα χιλιοστά (41 % 0 ) 
και συνορεύει : Ανατ. Με το διαμέρισμα (39) του Γ' ορό¬ 
φου του ιδίου στοίχου με κλιμακοστάσιο και με δρόμο. 
Δυτικά. Με το διαμέρισμα (52) του Γ' ορόφου του στοίχου 
(4). Βόρεια. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 
(39) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου. Νότια. Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. τριάντα εννέα (39) διαμέρισμα, που 
φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73^ πολεοδομικό 
σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εβδομήντα τρία και 06% (73,06) τετρ. μέτρα, 
και μικτό εμβαδόν ογδόντα πέντε και 81% (85,81) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33% 00 ) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και 75% 
(65,75), ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα επτά χιλιοστά 
(77 %„), ανελκυστήρα εκατόν τρία χιλιοστά (103 % 0 ) και 
κεντρικής θέρμανσης τριάντα οκτώ χιλιοστά (38 % 0 ) και 
συνορεύει : Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το δια¬ 
μέρισμα 40 του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου. Δυτικά. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα (38) του Γ' 
ορόφου του ιδίου στοίχου. Βόρεια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Νότια. Με κλιμακοστάσιο και με τα διαμερίσματα (38) 
και (όΟ) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου. 

Ιο υπ αριθμ. σαραντα (40) διαμέρισμα που φαίνεται 
στο υπ’ αριθμ., 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό σχέδιο 
αποτελείται απο τεσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν ογδόντα έξι και 29% (86,29) τετραγωνικά μέτρα 
και μικτό εμβαδόν εκατόν ένα και 35% (101,35) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα οκτώ δεκ. χιλιοστά (38% 00 ) που αντι- 
στοιχουν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 65% 

(/7,65), ψήφους τριαντα οκτώ (38), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91 % 0 ), 
ανελκυστήρα εκατόν είκοσι δύο χιλιοστά (122 % 0 ) και 
κεντρικής θέρμανσης σαράντα έξι "χιλιοστά (46 % 0 ) και 
συνορεύει : Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. Με 
το διαμέρισμα (39) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου με 
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κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρεια. Με 
το διαμέρισμα (39) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου και με 
κοινόκτητο οικόπεδο. Νότια. Με το διαμέρισμα (28) του 
Γ' ορόφου του στοίχου 2. 

Στοίχος τέσσερα (4). 

Τπ’ αριθμ. τέσσερα (4) Πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμ. τέσσερα (4) που ανήκε 1 
στον υπ’ αριθμ. τέσσερα (4) στοίχο, τύπου 4006-ΙΒ/Ι 
αποτελείται από το Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο 
(Β) και τρίτο (Γ) πάνω από το Ισόγειο ορόφους, η περι¬ 
γραφή των οποίων έχει ως εξής : 

ΙΣΟΓΕΙΟ : Το Ισόγειο περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμ. 
σαράντα ένα (41), σαράντα δύο (42) και σαράντα τρία 
(43) ακραία διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. σαράντα ένα (41) διαμέρισμα, που φαίνεται 
στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό σχέδιο 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβα¬ 
δόν ογδόντα έξι και 29% (86,29) τετραγ. μέτρα και μικτό 
εμβαδόν εκατόν ένα και 35% (101,35) τετραγ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου τριάντα οκτώ δεκ. χιλιοστά (38% 00 ) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 65% (77,65), 
ψήφους τριάντα οκτώ (38), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91 % 0 ), 
ανελκυστήρα τριάντα χιλιοστά (30 % 0 ) και κεντρικής 
θέρμανσης σαράντα έξι χιλιοστά (46 % 0 ) και συνορεύει : 
Ανατ. Με το ισόγειο διαμέρισμα 42 του ιδίου στοίχου με 
κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρεια. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
με το ισόγειο διαμέρισμα 42 του ιδίου στοίχου. Νότια. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. σαράντα δύο (42) διαμέρισμα, που φαίνεται 
στο αριθμ. ΐΐ241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό σχέδιο απο- 
τελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδο¬ 
μήντα τρία και 6% (73,06) τετραγωνικά μέτρα και μικτό 
εμβαδόν ογδόντα πέντε και 81% (85,81) τετραγωνικά 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33 % 00 ) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και 75% 
(65,75), ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα επτά χιλιοστά 
(77 % 0 ), ανελκυστήρα είκοσι έξι χιλιοστά (26 % 0 ) και 
κεντρικής θέρμανσης τριάντα οκτώ χιλιοστά (38 % 0 ) και 
συνορεύει : Ανατ. Με το ισόγειο διαμέρισμα (41) του ιδίου 
στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. Με το ισόγειο 
διαμέρισμα (43) του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. Βόρεια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νότια. Με κλι¬ 
μακοστάσιο και με τα ισόγεια διαμερίσματα (41) και (43) 
του ιδίου στοίχου. 

Το υπ’ αριθμ. σαράντα τρία (43) διαμέρισμα, που φαί¬ 
νεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εβδομήντα επτά και 40% (77,40) τετραγωνικά 
μέτρα και μικτό εμβαδόν ενενήντα και 90% (90,90) τετρα¬ 
γωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34% 00 ) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα 
και 65% (69,50), ψήφους τριάντα τέσσερις (34), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο χιλιο¬ 
στά (82 % 0 ), ανελκυστήρα είκοσι επτά χιλιοστά (27 % 0 ) 
και κεντρικής θέρμανσης σαράντα ένα χιλιοστά (41 % 0 ) 
και συνορεύει : Αανατ. Με το ισόγειο διαμέρισμ.α (42), 
με κλιμακοστάσιο και μ.ε κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. Με 
το ισόγειο διαμέρισμα (29) του στοίχου (3). Βόρεια. Με 
το ισόγειο διαμέρισμα (42) του ιδίου στοίχου και με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο πρώτος όροφος περιλαμβάνει 


τα υπ’ αριθμ. σαράντα τέσσερα (44), σαράντα πέντε (45) 
και σαράντα έξι (46) ακραία διαμερίσματα πού πέριγρά- 
φονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. σαράντα τέσσερα (44) διαμέρισμα, που 
φαίνεται στην υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κου¬ 
ζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδό ογδόντα έξι και 29% (86,29) τετραγωνικά μέτρα 
και μικτό εμβαδό εκατόν ένα και 35% (101,35) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα οκτώ δεκ. χιλ. (3δ% 00 ) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγ. εβδομήντα επτά και 65% (77,65), 
ψήφους τριάντα οκτώ (38), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλ. (91 %„), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν ένα χιλ. (101 % 0 ) και κεντρικής θέρμανσης 
σαράντα έξι χιλ. (46 % 0 ) και συνορεύει: Ανατ. Με το 
διαμέρισμα (45) του ίδιου στοίχου με κλιμακοστάσιο και 
με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Βόρεια. Με το διαμέρισμα (45) του ίδιου στοίχου και με 
κοινόκτητο οικόπεδο. Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. σαράντα πέντε (45) διαμέρισμα, που 
φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εβδομήντα τρία και 6% (73,06) τετραγωνικά μέτρα και 
μικτό εμβαδόν ογδόντα πέντε και 81% (85,81) τετραγωνικά 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33% 00 ) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και 75% 
(65,75), ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα επτά χιλιοστά 
(77 % 0 ), ανελκυστήρα ογδόντα έξι χιλιοστά (86 % 0 ) και 
κεντρικής θέρμανσης τριάντα οκτώ χιλιοστά (38 % 0 ) και 
συνορεύει : Ανατ. Με το διαμέρισμα 46 του Α' ορόφου 
του ιδίου στοίχου, και με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. 
Με το διαμέρισμα (44) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου 
και με κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρεια. Με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. Νότια. Με κλιμακοστάσιο και με τα διαμερίσματα 
(44) και (46) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου. 

Το υπ’ αριθμ. σαράντα έξι (46) διαμέρισμα, που φαίνεται 
στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό σχέδιο 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εβδομήντα επτά και 40% (77,40) τετραγωνικά μέτρα και 
μικτό εμβαδόν ενενήντα και 90% (90,90) τετραγωνικά μέ¬ 
τρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34% 00 ) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και 65% 
(69,65), ψήφους τριάντα τέσσερις (34), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά 
(82 % 0 ), ανελκυστήρα ενενήντα ένα χιλιοστά (91 % 0 ) και 
κεντρικής θέρμανσης σαράντα ένα χιλιοστά (41 % 0 ) και 
συνορεύει : Ανατ. Με το διαμέρισμα (32) του Α' ορόφου 
του στοίχου 3. Δυτικά. Με το διαμέρισμα (45) του Α' 
ορόφου του ιδίου στοίχου, με κλιμακοστάσιο και με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. Βόρεια. Με το διαμέρισμα (45) του Α' 
ορόφου του ιδίου στοίχου και με το κοινόκτητο οικόπεδο. 
Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο Δεύτερος όροφος περι¬ 
λαμβάνει τα υπ’ αριθμ. σαράντα επτά (47), σαράντα οκτώ 
(48) και σαράντα εννέα (49) ακραία διαμερίσματα που 
περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. σαράντα επτά (47) διαμέρισμα που φαί¬ 
νεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα έξι και 29% (86,29) τετραγωνικά 
μέτρα και μικτό εμβαδόν εκατόν ένα και 35% (101,35) 
τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
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επί του όλου οικοπέδου τριάντα οκτώ δεκ. χιλιοστά (38% 00 ) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά 
και 65% (77,65), ψήφους τριάντα οκτώ (38), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα ένα χι¬ 
λιοστά (91 % 0 ), ανελκυστήρα εκατόν έντεκα χιλιοστά 
(111 % 0 ) και κεντρικής θέρμανσης σαράντα έξι χιλιοστά 
(46 % 0 ) και συνορεύει: Ανατ. Με το διαμέρισμα (48) 
του Β' ορόφου του ίδιου στοίχου και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. Δυτικά. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρεια. Με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα (48) του Β' ορό¬ 
φου, του ίδιου στοίχου. Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. σαράντα οκτώ (48) διαμέρισμα, που 
φαίνεται στο αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό σχέ¬ 
διο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εβδομήντα τρία και 6% (73,06) τετραγωνικά 
μέτρα και μικτό εμβαδόν ογδόντα πέντε και 81% (85,81) 
τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33%„ 0 ) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε 
και 75% (65,75), ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα επτά 
χιλιοστά (77 % 0 ), ανελκυστήρα ενενήντα τέσσερα χιλιοστά 
(94 % 0 ) και κεντρικής θέρμανσης τριάντα οκτώ χιλιοστά 
(38 % 0 ) και συνορεύει: Ανατ. Με το διαμέρισμα (49) 
του Β' ορόφου του ίδιου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Δυτικά. Με το διαμέρισμα (47) του Β' ορόφου του ιδίου 
στοίχου, και με κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρεια. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Νότια. Με κλιμακοστάσιο και με τα διαμερίσματα 
(47) και (49) του Β' ορόφου και του ίδιου στοίχου. 

Το υπ’ αριθμ. σαράντα εννέα (49) διαμέρισμα που φαί¬ 
νεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβα¬ 
δόν εβδομήντα επτά και 40% (77,40) τετραγωνικά μέτρα 
και μικτό εμβαδόν ενενήντα και 90% (90,90) τετραγωνικά 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34% 00 ) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και 65% 
(69,65), ψήφους τριάντα τέσσερις (34), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά 
(82 % 0 ), ανελκυστήρα εκατό χιλιοστά (100 % 0 ) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης σαράντα ένα χιλιοστά (41 % 0 ) και συνο¬ 
ρεύει : Ανατ. Με το διαμέρισμα (35) του Β' ορόφου του 
στοίχου 3. Δυτικά. Με το διαμέρισμα (48) του Β' ορόφου 
του ίδιου στοίχου, με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βόρεια. Με το διαμέρισμα (48) του Β' ορόφου 
και με κοινόκτητο οικόπεδο. Νότια. Με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο Τρίτος όροφος περιλαμβάνει τα 
υπ’ αριθμ. πενήντα (50), πενήντα ένα (51) και πενήντα 
δύο (52) ακραία διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. πενήντα (50) διαμέρισμα, που φαίνεται 
στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό σχέδιο 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χούρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν ογδόντα έξι και 29% (86,29) τετραγωνικά μέτρα, 
και μικτό εμβαδόν εκατόν ένα και 35% (101,35) τετραγω¬ 
νικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου τριάντα οκτώ δεκ. χιλιοστά (38% 00 ) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 
65% (77,65), ψήφους τριάντα οκτώ (38), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά 
(91 % 0 ), ανελκυστήρα εκατόν είκοσι δύο χιλιοστά (122 % 0 ) 
και κεντρικής θέρμανσης σαράντα έξι χιλιοστά (46 % 0 ) και 
συνορεύει : Ανατ. Με το διαμέρισμα (51) του Γ' ορόφου 
του ιδίου στοίχου, με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Δυτικά. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρεια. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα (51) του Γ' 
ορόφου του ιδίου στοίχου. Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 


Το υπ’ αριθμ. πενήντα ένα (51) διαμέρισμα που φαίνεται 
στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό σχέδιο 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εβδομήντα τρία και 6% (73,06) τετρ. μέτρα και μικτό 
εμβαδόν ογδόντα πέντε και 81% (85,81) τετραγ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33% 00 ) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και 75% 
(65,75), ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα επτά χιλιοστά 
(77 % 0 ), ανελκυστήρα εκατόν τρία χιλιοστά (103 % 0 ) και 
κεντρικής θέρμανσης τριάντα οκτώ χιλιοστά (38 % 0 ) και 
συνορεύει : Ανατ. Με το διαμέρισμα (52) του Γ' ορόφου 
του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο ουκόπεδο. Δυτικά. 
Με το διαμέρισμα (50) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου 
και με κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρεια. Με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. Νότια. Με κλιμακοστάσιο και με τα διαμερίσματα 
(50) και (52) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου. 

Το υπ’ αριθμ. πενήντα δύο (52) διαμέρισμα, που φαίνεται 
στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό σχέδιο, 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εβδομήντα επτά και 40% (77,40) τετραγωνικά μέτρα 
και μικτό εμβαδόν ενενήντα και 90% (90,90) τετραγωνικά 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34% 00 ) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και 65% 
(69,65), ψήφους τριάντα τέσσερις (34), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά 
(82 % 0 ), ανελκυστήρα εκατόν εννέα χιλιοστά (109 % 0 ) και 
κεντρικής θέρμανσης σαράντα ένα χιλιοστά (41 % 0 ) και 
συνορεύει : Ανατ. Με το διαμέρισμα (38) του Γ' ορόφου 
του στοίχου 3. Δυτικά. Με το διαμέρισμα (51) του Γ' 
ορόφου του ίδιου στοίχου, με κλιμακοστάσιο και με κοινο- 
κτητο οικόπεδο. Βόρεια. Με το διαμέρισμα (51) του Γ' 
ορόφου του ίδιου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στοίχος πέντε (5). 

Τπ’ αριθμ. πέντε (5) Πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμ. πέντε (5) που ανήκει στον 
υπ’ αριθμ. πέντε (5) στοίχο τύπου 4006—ΙΔ αποτελείται 
από το Ισόγειο και τους Πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο 
(Γ) πάνω από το Ισόγειο ορόφους, η περιγραφή των οποίων 
έχει ο^ς εξής : 

ΙΣΟΓΕΙΟ : Το Ισόγειο περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμ. 
πενήντα τρία (53) και πενήντα τέσσερα (54) ακραία δια¬ 
μερίσματα που περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. πενήντα τρία (53) διαμέρισμα, που φαίνεται 
στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό σχέδιο, 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδό 
πενήντα έξι και 46% (56,46) τετραγωνικά μέτρα και μικτό 
εμβαδόν εξήντα οκτώ και 93% (68,93) τετραγ. μέτρα, πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
είκοσι επτά δεκ. χιλιοστά (27 % 00 ) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγο^νικά πενήντα και 81% (50,81), ψήφους 
είκοσι επτά (27), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εβδομήντα έξι χιλιοστά (76 % 0 ), ανελκυ¬ 
στήρα τριάντα πέντε χιλ. (35 % 0 ) και κεντρικής θέρμανσης 
τριάντα έξι χιλιοστά (36 % 0 ) και συνορεύει : Ανατ. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο και με κοινόχρηστο χώρο. Δυτικά. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο, Βόρεια. Με κοινόκτητο οικοπεδο. 
Νότια. Με κοινόχρηστους χώρους με κλιμακοστάσιο και με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. πενήντα τέσσερα (54) διαμέρισμα που 
φαίνεται στο υπ’ αριθμ.. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
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εμβαδόν εβδομήντα επτά και 79% (77,79) τετραγ. μέτρα 
και μικτό εμβαδόν ενενήντα τέσσερα και 96% (94,96) 
τετραγ. μέτρα ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα έξι δεκ. χιλιοστά (36%^) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα (70,00), 
ψήφους τριάντα έξι (36), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εκατόν πέντε χιλιοστά (105 % 0 ), ανελ¬ 
κυστήρα σαράντα οκτώ χιλιοστά (48 % 0 ) και κεντρικής 
θέρμανσης σαράντα εννέα χιλιοστά (49 % 0 ) και συνορεύει: 
Ανατ. Με κοινόχρηστους χώρους και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. Δυτικά. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με στοίχο 
(6). Βόρεια. Με κοινόκτητο οικόπεδο, με κλιμακοστάσιο 
και με κοινόχρηστους χώρους. Νότια. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο πρώτος όροφος περιλαμβάνε 1, 
τα υπ’ αριθμ. πενήντα πέντε (55), πενήντα έξι (56) και 
πενήντα επτά (57) ακραία διαμερίσματα, που περιγρά- 
φονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. πενήντα πέντε (55) διαμέρισμα, που φαί¬ 
νεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λ.οιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν πενήντα έξι και 7% (56,07) τετραγωνικά μέτρα, 
και μικτό εμβαδόν εξήντα οκτώ και 45% (68,45) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου είκοσι πέντε δεκ. χιλιοστά (25% 00 ) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα και 46% (50,46), 
ψήφους είκοσι πέντε (25), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα έξι χιλιοστά (76 % 0 ), 
ανελκυστήρα εβδομήντα επτά χιλιοστά (77 % 0 ) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης τριάντα έξι χιλιοστά (36 % 0 ) και συνορεύει: 
Ανατ. Με το διαμέρισμα (56) του Α' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βόρεια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νότια. Με το 
διαμέρισμα (56) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου με κλι¬ 
μακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. πενήντα έξι (56) διαμέρισμα που φαί¬ 
νεται στο υπ’ αριθμ. 1'1241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εβδομήντα τρία και 6% (73,06) τετραγ. μέτρα 
και μικτό εμβαδόν ογδόντα εννέα και 19% (89,19) τετρ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33% 00 ) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και 75% 
(65,75), ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα οκτώ χιλιοστά (98 % 0 ), 
ανελκυστήρα εκατό χιλιοστά (100 % 0 ) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης σαράντα έξι χιλιοστά (46 % 0 ) και συνορεύει : 
Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. Με κλιμακοστάσιο 
και με τα διαμερίσματα (55) και (57) του Α' ορόφου του 
ιδίου στοίχου. Βόρεια. Με το διαμέρισμα (55) του Α' ορό¬ 
φου του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. Νότια. 
Με το διαμέρισμα (57) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου 
και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. πενήντα επτά (57) διαμέρισμα, που φαί¬ 
νεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβα¬ 
δόν εβδομήντα τρία και 65% (73,65) τετρ. μέτρα και μικτό 
εμβαδόν ογδόντα εννέα και 91% (89,91) τετρ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου τριάντα τρία δεκ. χΛιοστά (33 % 00 ) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα έξι και 28 % (66,28), ψήφους 
τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστου ενενήντα εννέα χιλιοστά (99 % 0 ), ανελκυστήρα 
εκατόν ένα χιλιοστά (101 % 0 ) και κεντρικής θέρμανσης 
σαράντα επτά χιλιοστά (47 % 0 ) και συνορεύει : Ανατ. Με 
το διαμέρισμα (56) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου και 
με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. Με κοινόκτητο οικόπεδο 


και με στοίχο 6. Βόρεια. Με κοινόκτητο οικόπεδο με κλι¬ 
μακοστάσιο και με το διαμέρισμα (56) του Α' ορόφου του 
ιδίου στοίχου. Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΎΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο Δεύτερος όροφος περιλαμ¬ 
βάνει τα υπ’ αριθμ. πενήντα οκτώ (58), πενήντα εννέα 
(59) και εξήντα (60) ακραία διαμερίσματα που περι- 
γράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. πενήντα οκτα> (58) διαμέρισμα, που 
φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν πενήντα έξι και 7% (56,07) τετραγ. μέτρα, 
και μικτό εμβαδόν εξήντα οκτώ και 45% (68,45) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου, είκοσι πέντε δεκ. χιλιοστά (25 % ϋ0 ) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα και 46% (50,46), 
ψήφους είκοσι πέντε (25), ποσοστό συμμετοχής στις δα- 
δάνες κοινοχρήστου εβδομήντα έξι χιλιοστά (76 % 0 ), 
ανελκυστήρα ογδόντα τέσσερα χιλιοστά (84 %„) και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης τριάντη έξι χιλιοστά (36 % 0 ) και συνο¬ 
ρεύει : Ανατ. Με το διαμέρισμα (59) του Β' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βόρεια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νότια. Με το 
διαμέρισμα (59) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου με κλι¬ 
μακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. πενήντα εννέα (59) διαμέρισμα, που 
φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εβδομήντα τρία και 6% (73,06) τετραγ. μέτρα 
και μικτό εμβαδόν ογδόντα εννέα και 19% (89,19) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33% 00 ) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και 75% 
(65,75), ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα οκτώ χιλιοστά (98 % 0 ), 
ανελκυστήρα εκατόν δέκα χιλιοστά (110 % 0 ) και κεντρικής 
θέρμανσης σαράντα έξι χιλιοστά (46 % 0 ) και συνορεύει : 
Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. Με κλιμακοστάσιο 
και με τα διαμερίσματα (58) και (60) του Β' ορόφου του 
ιδίου στοίχου. Βόρεια. Με το διαμέρισμα (58) του Β' ορό¬ 
φου του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. Νότια. 
Με το διαμέρισμα (60) του β' ορόφου του ιδίου στοίχου- 
και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εξήντα (60) διαμέρισμα, που φαίνεται ’ 
στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό σχέδιο, 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εβδομήντα τρία και 65% (73,65) τετραγ. μέτρα και μικτό 
εμβαδόν ογδόντα εννέα και 91% (89,91) τετραγ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33 % 00 ) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα έξι και 28% (66,28), 
ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα εννέα χιλιοστά (99 % 0 ), 
ανελκυστήρα εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111 % 0 ) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης σαράντα επτά χιλιοστά (47 % 0 ) και συνο¬ 
ρεύει : Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το (59) 
διαμέρισμα του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου. Δυτικά. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο και με το στοίχο (6). Βόρεια. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο με κλιμακοστάσιο και με το διαμέ¬ 
ρισμα (59) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου. Νότια. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο τρίτος όροφος περιλαμβάνει 
τα υπ’ αριθμ. εξήντα ένα (61), εξήντα δύο (62) και εξήντα 
τρία (63) ακραία διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. εξήντα ένα (61) διαμέρισμα που φαίνεται 
στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό σχέδιο, 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, 
κ αι λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1699 


πενήντα έξι και 7% (56,07) τετραγωνικά μέτρα και μικτό 
εμβαδόν εξήντα οκτώ και 45% (68,45) τετραγ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου είκοσι πέντε δεκ. χιλιοστά (25% 00 ) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα και 46% (50,46), 
ψήφους είκοσι πέντε (25), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εβδομήντα έξι χιλιοστά (76 % 0 ), ανελκυ¬ 
στήρα ενενήντα τρία χιλιοστά (93 % 0 ) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης τριάντα έξι χιλιοστά (36 % 0 ) και συνορεύει : Ανατ. 
Με το διαμέρισμα (62) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου 
και με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. Με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. Βόρεια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νότια. Με το δια¬ 
μέρισμα (62) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου με κλιμα¬ 
κοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εξήντα δύο (62) διαμέρισμα, που φαίνεται 
στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό σχέδιο 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εβδομήντα τρία και 6% (73,06) τετραγωνικά μέτρα και 
μικτό εμβαδόν ογδόντα εννέα και 19% (89,19) τετραγωνικά 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33 % 00 ) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και 75% 
(65,75), ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα οκτώ χιλιοστά (98 % 0 ), 
ανελκυστήρα εκατόν είκοσι χιλιοστά (120 % 0 ) και κεντρικής 
θέρμανσης σαράντα έξι χιλιοστά (46 % 0 ) και συνορεύει : 
Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. Με κλιμακοστάσιο 
και με τα διαμερίσματα (61) και (63) του Γ' ορόφου του 
ιδίου στοίχου. Βόρεια. Με το διαμέρισμα (61) του Γ' 
ορόφου του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Νότια. Με το διαμέρισμα (63) του Γ' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εξήντα τρία (63) διαμέρισμα, που φαίνεται 
στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό σχέδιο, 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εβδομήντα τρία και 65% (73,65) τετραγωνικά μέτρα και 
μικτό εμβαδόν ογδόντα εννέα και 91% (89,91) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33% 00 ) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα έξι και 28% (66,28), 
ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα εννέα χιλιοστά (99 % 0 ), 
ανελκυστήρα εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121 % 0 ) και 
κεντρικής θέρμανσης σαράντα επτά χιλιοστά (47 % 0 ) και 
συνορεύει : Ανατ. Με το διαμέρισμα (62) του Γ' ορόφου 
του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το στοίχο 6. Βόρεια. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο, με κλιμακοστάσιο και με το δια¬ 
μέρισμα (62) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου. Νότια. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στοίχος έξι (6). 

Υπ’ αριθμ. έξι (6) Πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμ. έξι (6) που ανήκει στον 
υπ’ αριθμ. έξι (6) στοίχο τύπου 4006-1Δ/Ι αποτελείται 
από το Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο 
(Γ) πάνω από το Ισόγειο ορόφους η περιγραφή των οποίων 
έχει ως εξής : 

ΙΣΟΓΕΙΟ : Το Ισόγειο περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμ. 
εξήντα τέσσερα (64), εξήντα πέντε (65) και εξήντα έξι 
(66) ακραία διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. εξήντα τέσσερα (64) διαμέρισμα, που 
φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/38/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν πενήντα έξι και 7% (56,07) τετρ. μέτρα και μικτό 
εμβαδόν εξήντα επτά και 57% (67,57) τετραγ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό?*ου οικο¬ 


πέδου είκοσι πέντε δεκ. χιλιοστά (25% 00 ) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα και 46% (50,46), ψήφους 
είκοσι πέντε (25), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εξήντα εννέα χιλιοστά (69% 0 ), ανελκυστήρα 
είκοσι τρία χιλιοστά (23 % 0 ) και κεντρικής θέρμανσης 
τριάντα επτά χιλιοστά (37 % 0 ) και συνορεύει : Ανατ. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. Με το ισόγειο διαμέρισμα 
(65) του ιδίου στοίχου με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βόρεια. Με το ισόγειο διαμέρισμα (65) του ιδίου 
στοίχου με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Νότια. Με το ισόγειο διαμέρισμα (77) του στοίχου (7). 

Το υπ’ αριθμ. εξήντα πέντε (65) διαμέρισμα, που φαί¬ 
νεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εβδομήντα τρία και 6% (73,06) τετραγ. μέτρα 
και μικτό εμβαδόν ογδόντα οκτώ και 5% (88,05) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33 % 00 ) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και 75%. 
(65,75), ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα χιλιοστά (90 % 0 ), 
ανελκυστήρα τριάντα χιλιοστά (30 % 0 ) και κεντρικής 
θέρμανσης σαράντα επτά χιλιοστά (47 % 0 ) και συνορεύει 
Ανατ. Με το κλιμακοστάσιο και με τα διαμερίσματα (64) 
και (66) του ιδίου στοίχου. Δυτικά. Με κοινόκτητο οικό-· 
πεδο. Βόρεια. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το ισόγειο 
διαμέρισμα (66) του ιδίου στοίχου. Νότια. Με το ισόγειο 
διαμέρισμα (64) του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εξήντα έξι (66) διαμέρισμα, που φαίνεται 
στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό σχέδιο 
αποτελείται από τρία (3) κύρια διομάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εβδομήντα τρία και 65% (73,65) τετραγωνικά μέτρα 
και μικτό εμβαδόν ογδόντα οκτώ και 76% (88,76) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33% 00 ) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα έξι και 28% (66,28), 
ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμετοχής στις, 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91 % 0 ), 
ανελκυστήρα τριάντα χιλιοστά (30 % 0 ) και κεντρικής 
θέρμανσης σαράντα οκτώ χιλιοστά (48%„) και συνορεύει : 
Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο, και με το στοίχο (5). Δυτ. 
Με το ισόγειο διαμέρισμα (65) του ιδίου στοίχου και με 
κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρεια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Νότια. Με το ισόγειο διαμέρισμα (65) του ιδίου στοίχου 
με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο Πρώτος όροφος περιλαμβάνει 
τα υπ’ αριθμ. εξήντα επτά (67), εξήντα' οκτώ (68) και 
εξήντα εννέα (69) ακραία διαμερίσματα που περιγράφονται 
ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. εξήντα επτά (67) διαμέρισμα, που φαί-- 
νεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό, 
εμβαδόν πενήντα έξι και 7% (56,07) τετρ. μέτρα και 
μικτό εμβαδόν εξήντα επτά και 57% (67,57) τετρ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου είκοσι πέντε δεκ. χιλιοστά (25%,*,) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα και 46% (50,46), 
ψήφους είκοσι πέντε (25), ποσοστό συμμετοχής στις δα- 
πάντες κοινοχρήστων εξήντα εννέα χιλιοστά (69 %„), 
ανελκυστήρα εβδομήντα επτά χιλιοστά (77 % 0 ) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης τριάντα επτά χιλιοστά (37 % 0 ) και συνο¬ 
ρεύει : Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτ. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο και με το διαμέρισμα (67) του Α' ορόφου του 
ιδίου στοίχου. .Βόρεια. Με το διαμέρισμα (68) του Α' ορό¬ 
φου του ιδίου στοίχου, με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο 
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οικόπεδο. Νότια. Με το διαμέρισμα (80) του Α' ορόφου 
του στοίχου (7). 

Το υπ’ αριθμ. εξήντα οκτώ (68) διαμέρισμα, που φαί¬ 
νεται στο αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό σχέδιο 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρο 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εβδομήντα τρία και 6% (73,06) τετραγωνικά μέτρα και 
μικτό εμβαδόν ογδόντα οκτώ και 5% (88,05) τετραγ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33 % 00 ) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και 75% (65,75), 
ψήφους · τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα χιλιοστά (90 % 0 ), ανελκυ¬ 
στήρα εκατό χιλιοστά (100 % 0 ) και κεντρικής θέρμανσης 
σαράντα επτά χιλιοστά (47 % 0 ) και συνορεύει : Ανατ. 
Με κλιμακοστάσιο και με τα διαμερίσματα (67) και (69) 
του ιδίου στοίχου. Δυτικά. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρεια. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα (69) του 
Α' ορόφου του ιδίου στοίχου. Νότια. Με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο και με το διαμέρισμα (67) του Α' ορόφου του ιδίου 
στοίχου. 

Το υπ’ αριθμ. εξήντα εννέα (69) διαμέρισμα, που φαί¬ 
νεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο, αποτελείται από τρία (3)κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εβδομήντα τρία και 65% (73,65) τετραγ. μέτρα, 
και μικτό εμβαδόν ογδόντα οκτώ και 76% (88,76) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου, τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33% 00 ) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα έξι και 28% (66,28), 
ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91 % 0 ), 
ανελκυστήρα εκατόν ένα χιλιοστά (101 % 0 ) και κεντρικής 
θέρμανσης σαράντα οκτώ χιλιοστά (48 % 0 ) και συνορεύει : 
Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το στοίχο (5). Δυτ. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα (68) του 
Α' ορόφου του ιδίου στοίχου. Βόρεια. Με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. Νότια. Με το διαμέρισμα (68) του Α' ορόφου του 
ιδίου στοίχου με κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστο οικό¬ 
πεδο. 

ΔΕΤΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο δεύτερος όροφος περιλαμβά¬ 
νει τα υπ’ αριθμ. εβδομήντα (70), εβδομήντα ένα (71) 
εβδομήντα δύο (72) ακραία διαμερίσματα που περιγρά- 
φονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. εβδομήντα (70) διαμέρισμα, που φαίνεται 
στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό σχέδιο 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
πενήντα έξι και 7% (56,07) τετραγ. μέτρα και μικτό 
εμβαδόν εξήντα επτά και 57% (67,57) τετραγ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου είκοσι πέντε δεκ. χιλιοστά (25% 00 ) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα και 46% (50,46), 
ψήφους είκοσι πέντε (25), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εξήντα εννέα χιλιοστά (69 % 0 ), ανελκυ¬ 
στήρα ογδόντα τέσσερα χιλιοστά (84 % 0 ) και κεντρικής 
θέρμανσης τριάντα επτά χιλιοστά (37 % 0 ) και συνορεύει : 
Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. Με το διαμέρισμα 
(71) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βόρεια. Με το διαμέρισμα (71) του Β' ορόφου 
του ιδίου στοίχου με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Νότια. Με το διαμέρισμα (83) του Β' ορόφου 
του στοίχου (7). 

Το υπ’ αριθμ. εβδομήντα ένα (71) διαμέρισμα, που φαί¬ 
νεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εβδομήντα τρία και 6% (73,06) τετρ. μέτρα 
και μικτό εμβαδόν ογδόντα οκτώ και 5% (88,05) τετραγ. 


μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33 % 00 ) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και 75% 
(65,75), ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμέτοχης 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα χιλιοστά (90 % 0 ), 
ανελκυστήρα εκατόν δέκα χιλιοστά (110 % 0 ) και κεντρικής 
θέρμανσης σαράντα επτά χιλιοστά (47 % 0 ) και συνορεύει : 
Ανατ. Με κλιμακοστάσιο και με τα διαμερίσματα (70) 
και (72) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου. Δυτικά. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρεια. Με κοινόκτητο οικοπεδο και με 
το διαμέρισμα (72) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου. Νοτιά. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα (70) του Β' 
ορόφου. 

Το υπ’ αριθμ. (72) διαμέρισμα, που φαίνεται στο υπ’ 
αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό σχέδιο αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοι¬ 
πούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα 
τρία και 65% (73,65) τετραγωνικά μέτρα και μικτό 
εμβαδόν ογδόντα οκτώ και 76% (88,76) τετραγ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επι του ολου οικο¬ 
πέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33 % 00 ) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα έξι και 28% (66,28), ψήφους 
τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91 % 0 ), ανελκυστήρα 
εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111 % 0 ) και κεντρικής θέρμανσης 
σαράντα οκτώ χιλιοστά (48 % 0 ) και συνορεύει: Ανατ. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το στοίχο (5). Δυτικά. Με 
το διαμέρισμα (71) του Β' οροφου του ίδιου στοίχου και 
με κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρεια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Νότια. Με το διαμέρισμα (71) του Β' ορόφου του ίδιου 
στοίχου με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο τρίτος όροφος περιλαμβάνει 
τα υπ’ αριθμ. εβδομήντα τρία (73), εβδομήντα τέσσερα (74) 
και εβδομήντα πέντε (75) ακραία διαμερίσματα που περι- 
γράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. εβδομήντα τρία (73) διαμέρισμα, που 
φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικο 
σχέδιο αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν πενήντα έξι και 7% (56,07) τετραγ. μέτρα και 
μικτό εμβαδόν εξήντα επτά και 57% , (67,57) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου είκοσι πέντε δεκ. χιλιοστά (25% 00 ) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα και 46% (50,46), 
ψήφους είκοσι πέντε (25), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εξήντα εννέα χιλιοστά (69 % 0 ), ανελκυ¬ 
στήρα ενενήντα τρία χιλιοστά (93 % 0 ) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης τριάντα επτά χιλιοστά (37 % 0 ) και συνορεύει : 

Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. Με το διαμέρισμα 
(74) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βόρεια. Με το διαμέρισμα (74) του Γ' ορόφου 
του ιδίου στοίχου με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. Νότια. Με το διαμέρισμα (86) του Γ' ορόφου του 
στοίχου (7). 

Το υπ’ αριθμ. εβδομήντα τέσσερα (74) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αοιθμ. 11241/Α/3δ/1.10.7ο πολεο¬ 
δομικό σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό χαι λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
«μ οαϊ'όν εντομήν τα τρία και 6% (73,06) τετραγωνικά μέτρα 
και μικτό εμβαδόν ογδόντα οκτώ και 5% (88,05) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ολου 
οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33 ) που αντι¬ 

στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και 75% 
(65,75), ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα χιλιοστά (90 % 0 ), 
ανελκυστήρα εκατόν είκοσι χιλιοστά (120 % 0 ) και κεντρικής 
θέρμανσης σαράντα επτά χιλιοστά (47 % 0 ) και συνορεύει : 
Ανατ. Με κλιμακοστάσιο και με τα διαμερίσματα (73) 
και (75) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου. Δυτικά. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρεια. Με κοινοκτητο οικοπεδο 
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και-με το διαμέρισμα (75) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου. 
•Νότια. -Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 
(73) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου. 

Το υπ’ αριθμ. εβδομήντα πέντε (75) διαμέρισμα που 
φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εβδομήντα τρία και 65% (73,65) τετρ. μέτρα 
και μικτό εμβαδόν ογδόντα οκτώ και 76% (88,76) τετρ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33 % 0ο ) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα έξι και 28% 
(66,28), ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91 % 0 ), 
ανελκυστήρα εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121%,,) και 
κεντρικής θέρμανσης σαράντα οκτώ χιλιοστά (48 % 0 ) και 
συνορεύει : Λνατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το στοίχο 
(5). Δυτικά. Με το διαμέρισμα (74) του Γ' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρεια. Με κοι- 
νόκτητσ οιαχπιεδΌ. Νότ:ια με τα διαμέρισμα (·74) του Γ' ορόφου] 
του ιδίου στοίχου με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Στοίχος επτά (7). 

Υπ’ αριθμ. επτά (7) Πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμό επτά (7) που ανήκει στον 
υπ’ αριθμ. επτά (7) στοίχο, τύπου 4006-ΙΔ αποτελείται 
από το Ισόγειο και τους Πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και 
τρίτο (Γ) πάνω από το Ισόγειο ορόφους, η περιγραφή των 
οροίων έχει ως εξής : 

ΙΣΟΓΕΙΟ : Το Ισόγειο περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμ. 
εβδομήντα έξι (76) και εβδομήντα επτά (77) ακραία 
διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. εβδομήντα έξι (76) διαμέρισμα που 
φαίνεται στο υπ’ αριθ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβα¬ 
δόν εβδομήντα επτά και 79% (77,79) τετραγ. μέτρα και 
μικτό εμβαδόν ενενήντα τέσσερα και 96% (94,96) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα έξι δεκ. χιλιοστά (36 % 00 ) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα (70,00), ψήφους 
τριάντα έξι (36), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν πέντε χιλιοστά (105 % 0 ), ανελκυ¬ 
στήρα σαράντα οκτώ χιλιοστά (48 % 0 ) και κεντρικής 
θέρμανσης σαράντα εννέα χιλιοστά (49 % 0 ) και συνορεύει: 
Ανατ. Με το διαμέρισμα (87) του στοίχου (8). Δυτικά. 
Με κοινόχρηστο χώρο και με κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρεια με 
κοινόκτητο οικόπεδο, με κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστο 
χώρο. Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εβδομήντα επτά (77) διαμέρισμα, που 
φαίνεται στο υπ’ αριθ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν πενήντα έξι και 46% (56,4(3) τετραγ. μέτρα και 
μικτό εμβαδόν εξήντα οκτώ και 93% (68,93) τετραγ. 
μέτρα ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου είκοσι επτά δεκ. χιλιοστά (27 % 00 ) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα και 81% (50,81), 
ψήφους είκοσι επτά (27), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εβδομήντα έξι χιλιοστά (76 % 0 ), ανελκυ¬ 
στήρα τριάντα πέντε χιλιοστά (35% 0 ) και κεντρικής 
θέρμανσης τριάντα έξι χιλιοστά (36 % 0 ) και συνορεύει: 
Α.νατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο και με κοινόχρηστους χώρους. Βόρεια. Με το 
Ισόγειο διαμέρισμα (64) του στοίχου (6). Νότια. Με κοι¬ 
νόχρηστο χώρο με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο Πρώτος όροφος περιλαμβάνει 


τα υπ’ αριθμ. εβδομήντα οκτώ (78),.εβδομήντα.εννέα (.79) 
και ογδόντα (80) ακραία διαμερίσματα που περιγράφονται 
ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. εβδομήντα οχτώ (78) διαμέρισμα, που 
φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εβδομήντα τρία και 65% (73,65) τετραγ. μέτρα 
και μικτό εμβαδόν ογδόντα εννέα και 91% (89,91) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33% 0Ο ) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα έξι και 28% (66,28), 
ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα εννέα χιλιοστά (99 % 0 ), 
ανελκυστήρα εκατόν ένα χιλιοστά (101 % 0 ) και κεντρικής 
θέρμανσης σαράντα επτά χιλιοστά (47 % 0 ) και συνορεύει: 
Ανατ. Με το διαμέρισμα (90) του Α' ορόφου του στοίχου 
(8) Δυτικά. Με το διαμέρισμα (79) του Α' ορόφου του 
ιδίου στοίχου. Βόρεια. Με το διαμέρισμα (79) του Α' ορό¬ 
φου του ιδίου στοίχου με κλιμακοστάσιο και με δρόμο. 
Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εβδομήντα εννέα (79) διαμέρισμα, που 
φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν 
εβδομήντα τρία και 6% (73,06) τετραγ. μέτρα και μικτό 
εμβαδόν ογδόντα εννέα και 19% (89,19) τετραγ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33% 00 ) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και 75% (65,75), 
ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα οκτώ χιλιοστά (98 % 0 ), 
ανελκυστήρα εκατό χιλιοστά (100 % 0 ) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης σαράντα έξι χιλιοστά (46 % 0 ) και συνορεύει: 
Ανατ. Με κλιμακοστάσιο και με τα διαμερίσματα (80) και 
(78) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου. Δυτικά. Με δρόμο. 
Βόρεια. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 
(80) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου. Νότια. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο και με το διαμέρισμα (78) του Α' ορόφου του 
ιδίου στοίχου. 

Το υπ’ αριθμ. ογδόντα (80) διαμέρισμα, που φαίνεται 
στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/38/1.10.73 πολεοδομικό σχέδιο 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
πενήντα έξι και 7% (56,07) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εξήντα οκτώ και 45% (68,45) τετραγωνικά μέτρα ,ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι 
πέντε δεκ. χιλ,ιοστά (25% 00 ) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγονπκά πενήντα και 46% (50,46), ψήφους είκοσι 
πέντε (25), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
εβδομήντα έξι χιλιοστά (76 % 0 ), ανελκυστήρα εβδομήντα 
επτά χιλιοστά (77 % 0 ) και κεντρικής θερμάνσεως τριάντα 
έξι χιλιοστά (36 % 0 ) και συνορεύει : Ανατολικά. Με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με 
το διαμέρισμα (79) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου. 
Βόρεια : Με το διαμέρισμα 67 του Α' ορόφου του στοίχου 6 
Νότια : Με το διαμέρισμα (79) του Α' ορόφου του ιδίου 
στοίχου, με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο δεύτερος όροφος περιλαμβά¬ 
νει τα υπ’ αριθμ.. ογδόντα ένα (81), ογδόντα δύο (82) 
και ογδόντα τρία (83) ακραία διαμερίσματα που περιγρά- 
φονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. ογδόντα ένα (81) διαμέρισμα που φαίνεται 
στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό σχέδιο 
αποτελείται από τρία (3) κύρια διομάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Έχει καθαρό εμβαδόν 
εβδομήντα τρία και 65% (73,65) τετραγωνικά μέτρα και 
μικτό εμβαδόν ογδόντα εννέα και 91% (89,91) τετραγωνικά 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33% 00 ) που αντί- 
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στοιχούν σε μετρ* τετραγωνικά εξήντα έξι και 28% (66,28), 
ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα εννέα χιλιοστά (09 % 0 ), 
ανελκυστήρα εκατόν έντεκα χιλιοστά (1'11% 0 ) και κεντρικής 
θέρμανσης σαράντα επτά χιλιοστά (47 % 0 ) και συνορεύει : 
Ανατολικά με το διαμέρισμα (93) του Β' ορόφου του στοί¬ 
χου (8). Δυτικά. Με το διαμέρισμα 82 του Β' ορόφου του 
ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρεια. Με το 
διαμέρισμα (82) του Β' ορόφου του ίδιου στοίχου, με 
κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. Νότια : Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. ογδόντα δύο (82) διαμέρισμα που φαίνεται 
στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό σχέδιο, 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εβδομήντα τρία και 6% (73,06) τετραγωνικά μέτρα και 
μικτό εμβαδόν ογδόντα εννέα και 19% (89,19) τετραγωνικά 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επι του ολου 
οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33 % 0 ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και 75 % 
(65,75), ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα οκτώ χιλιοστά (98 % 0 ) 
ανελκυστήρα εκατόν δέκα χιλιοστά (110 % 0 ) και κεντρικής 
θέρμανσης σαράντα έξι χιλιοστά (46 % 0 ) και συνορεύει : 
Ανατολικά : Με κλιμακοστάσιο και με τα διαμερίσματα 
(83) και (81) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου. Δυτικά : 
Με δρόμο. Βόρεια : Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το 
διαμέρισμα (83) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου. Νότια : 
Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα (81) του 
Β' ορόφου του ιδίου στοίχου. 

Το υπ’ αριθμ. ογδόντα τρία (83) διαμέρισμα που φαί¬ 
νεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτιά, κουζίνα, 
λουτρό, και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Έχει καθαρό 
εμβαδόν πενήντα έξι και 7% (56,07) τετραγωνικά μέτρα 
και μικτό εμβαδόν εξήντα οκτώ και 45% (ό8,45) τετρα¬ 
γωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας ες αδιαίρετου επι 
του όλου οικοπέδου είκοσι πέντε δεκ. χιλιοστά (25% 00 ) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα και 46% 
(50,46), ψήφους είκοσι πέντε (25), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα εξι χιλιοστά (76 /ο ), 
ανελκυστήρα ογδόντα τέσσερα χιλιοστά(84% 0 ), και κεντρικής 
θέρμανσης τριάντα έξι χιλιοστά (36 % 0 ) και συνορεύει . 
Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. Με κοινοκτητο 
οικόπεδο και με το διαμέρισμα (82) του Β' οροφου του 
ιδίου στοίχου. Βόρεια. Με το διαμέρισμα (70) του Β' 
ορόφου του στοίχου (6). Νότια. Με το διαμέρισμα (82) 
του Β' ορόφου του στοίχου με κλιμακοστάσιο και με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο τρίτος όροφος περιλαμβάνει 
τα υπ’ αριθμ. ογδόντα τέσσερα (84), ογδοντα πεντε (85) 
και ογδόντα έξι (86) ακραία διαμερίσματα που περιγρά- 
φονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. ογδόντα τέσσερα (84) διαμέρισμα που 
φαίνεται στο υπ’ αριθμ. '11241/Α/3δ/1.10.7ο πολεοδομ,ικο 
σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κυρία δωμάτιά, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εβδομήντα τρία και 65% (73,65) τετραγ. μέτρα 
και μικτό εμβαδόν ογδοντα εννεα και 91% (89,91) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33 % 00 ) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εξι και 28% (66,28), 
ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα εννεα χιλιοστά (99 %,), 
ανελκυστήρα εκατόν είκοσι ένα χιλιοστά (121 %„) και 
κεντρικής θέρμανσης σαράντα επτά χιλιοστά (4/ % 0 ) , και 
συνορεύει : Ανατ. Με το διαμέρισμα (96) του Γ' ορόφου 
του στοίχου (8). Δυτικά. Με το διαμέρισμα (85) του Γ 
ορόφου του στοίχου (7) και με κοινοκτητο οικοπεδο. Βόρεια 


Με το διαμέρισμα (85) του Γ' ορόφου του ίδιου στοίχου, 
μι κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικοπεδο. Νοτιά. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. ογδόντα πέντε (85) διαμέρισμα, που φαί¬ 
νεται στο υπ’ αριθμ. 1124·1/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικο 
σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, εχει καθαρό 
εμβαδόν εβδομήντα τρία και 6% (73,06) τετραγ. μέτρα 
και μικτό εμβαδόν ογδόντα εννέα και 19% (89,19) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επι του ολου 
οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33 % 00 ) του αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και 75% 
(65,75), ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα οκτώ χιλιοστά (98 % 0 ), 
ανελκυστήρα εκατόν είκοσι χιλιοστά (120 % 0 ) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης σαράντα έξι χιλιοστά (46 %„) και, συνο¬ 
ρεύει : Ανατ. Με κλιμακοστάσιο και με τα διαμερίσματα 
(86)-(84) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου. Δυτικά. .Με 
δρόμο. Βόρεια. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 
(86) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου. Νότια. Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα (84) του 1 οροφου 
του ιδίου στοίχου. 

Το υπ’ αριθμ. ογδόντα έξι (86) διαμέρισμα που φαί¬ 
νεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικο 
σχέδιο αποτελείται από δύο (2) κυρία δωμάτιά, κουζίνα,, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, εχει καθαρό 
εμβαδόν πενήντα έξι και 7% (56,07) τετραγ. μέτρα και 
μικτό εμβαδόν εξήντα οκτώ και 45% (68,45) τετραγ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επι του όλου οικο¬ 
πέδου είκοσι πέντε δεκ. χιλιοστά (25% 00 ) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα και 46% (50,46), ψήφους 
είκοσι πέντε (25), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι- 
νοχρήστων εβδομήντα έξι χιλιοστά (/6 % 0 ), ανελκυστήρα 
ενενήντα τρία χιλιοστά (93 % 0 ) και κεντρικής θέρμανσης 
τριάντα έξι χιλιοστά (36 %„) και συνορεύει : Ανατ. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. Με κοινοκτητο οικοπεδο και 
με το διαμέρισμα (85) του Γ οροφου του ίδιου στοίχου. 
Βόοεια. Με το διαμέρισμα (73) του Γ' ορόφου του στοίχου 
(6), Νότια. Με το διαμέρισμα (85) του Γ' ορόφου του 
ιδίου στοίχου. 

Στοίχος οκτώ (8). 

Υπ’ αριθμ. οκτώ (8) Πολυκατοικία. 

II πολυκατοικία με αριθμ. οκτώ (8) που ανήκει στον 
υπ’ αριθμ. οκτώ (8) στοίχο, τύπου 4006-ΙΔ/Ι αποτελείται 
από το Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και 
τρίτο (Γ) πάνω από το Ισόγειο ορόφους, η περιγραφή των 
οποίχων έχει ως εξής : 

ΙΣΟΓΕΙΟ : Το Ισόγειο περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμ. 
ογδόντα επτά (87), ογδόντα οκτώ (88) και ογδοντα εννέα 
(89) ακραία διαμερίσματα. 

Το υπ’ αριθμ. ογδόντα επτά (87) διαμέρισμα, που,φαίνεται 
στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/38/1.10.73 πολεοδομικο σχέδιο 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτιά, κουζίνα, λουτρο 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
πενήντα έξι και 7% (56,07) τετραγ. μέτρα και μικτό 
εμβαδόν εξήντα επτά και 57% (67,57) τετρ. μέτρα ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επι του ολου οικοπέδου 
είκοσι πέντε δεκ. χιλιοστά (25% 00 ) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά πενήντα και 46,% (50,46),, ψήφους 
είκοσι πέντε (25) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εξήντα εννέα χιλ. (69% 0 ) ανελκυστήρα είκοσι τρία 
χιλ. (23 %„) και κεντρικής θέρμανσης τριάντα επτά χιλιο¬ 
στά (37 % 0 ) και συνορεύει : Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 
με κλιμακοστάσιο και με το ισόγειό διαμέρισμα (38) του 
ιδίου στοίχου. Δυτικά. Με το ισόγειο διαμέρισμα (76) του 
στοίχου (7). Βόρεια. Με δρόμο. Νότια. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο και με το ισόγειο διαμέρισμα (88) του ιδίου στοι- 
χου. 

Το υπ’ αριθμ. ογδόντα οκτώ (88) διαμέρισμα, που 
φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.7ο πολεοδομικο 
σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
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λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εβδομήντα τρία και 6% (73,07) τετρ. μέτρα και 
μικτό εμβαδόν ογδόντα οκτώ και 05% (88,05) τετραγ. 
μέτρα) .ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33 1 / 222 ) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και 75% 
(65,75), ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα χιλιοστά (90% ο ), 
ανελκυστήρα τριάντα χιλιοστά (30% ο ) και κεντρικής 
θέρμανσης σαράντα επτά χιλιοστά (47% 0 ) και συνορεύει : 
Ανατ. Με το ισόγειο διαμέρισμα (89) του ιδίου στοίχου και 
με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. Με το ισόγειο διαμέρισμα 
(87) του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρεια. 
Με κλιμακοστάσιο και με τα ισόγεια διαμερίσματα (87) 
και (89) του ιδίου στοίχου. Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. ογδόντα εννέα (89) διαμέρισμα, που φαί¬ 
νεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβα¬ 
δόν εβδομήντα τρία και 65% (73,65) τετρ. μέτρα και μικτό 
εμβαδόν ογδόντα οκτώ και 76% (88,76) τετρ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33% 00 ) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα έξη και 28% (66,28), ψή¬ 
φους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91 % 0 ), ανελκυστήρα 
τριάντα χιλιοστά (30% ο ) και κεντρικής θέρμανσης σαράντα 
οκτώ χιλιοστά (48% 0 ) και συνορεύει : Ανατ. Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. Δυτικά. Με κοινόκτητο οικόπεδο με κλι¬ 
μακοστάσιο και με το ισόγειο διαμέρισμα (88) του ιδίου 
στοίχου. Βόρεια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νότια. Με το 
ισόγειο ιδαμέρισμα (88) του ιδίου στοίχου και με κοινύ- 
κτητο οικόπεδο. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο Πρώτος όροφος περιλαμβάνει 
τα υπ’ αριθμ. ενενήντα (90) ενενήντα ένα (91) και ενενήντα 
δύο (92) διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. ενενήντα (90) διαμέρισμα, που φαίνεται 
στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3Β/1.10.73 πολεοδομικό σχέδιο, 
■αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, μουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
πενήντα έξη και 7% (56,07) τετρ. μέτρα και μικτό εμβαδόν 
^εξήντα επτά και 57% (67,57) τετραγ. μέτρα, ποσοστό 
■ συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι 
πέντε δεκ. χιλιοστά (25% 0 ) που αντιστοιχούν σε μ.έτρα 
-τετραγωνικά πενήντα και 46% (50,46), ψήφους είκοσι 
πέντε (25), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
■■εξήντα εννέα χιλιοστά (69% 0 ), ανελκυστήρα εβδομήντα 
επτά χιλιοστά (77% 0 ) και κεντρικής θέρμανσης τριάντα 
επτά χιλιοστά (37% 0 ) και συνορεύει : Ανατ. Με κοινόν 
κτητο οικόπεδο με κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα 
(91) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου. Δυτικά. Με το 
διαμέρισμα (78) του Α' ορόφου του στοίχου (7). Βόρεια. 
Με δρόμο. Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το δια¬ 
μέρισμα (91) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου. 

Το υπ’ αριθμ. ενενήντα ένα (91) διαμέρισμα, που φαίνεται 
στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/38/1.10.73 πολεοδομικό σχέδιο, 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εβδομήντα τρία και 6% (73,06) τετρ. μέτρα και μικτό 
εμβαδόν ογδόντα οκτώ και 5% (88,05) τετραγ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίοις εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33% 00 ) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και 75% (65,75), 
ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα χιλιοστά (90%„), ανελκυ¬ 
στήρα εκατό χιλιοστά (100% ο ) και κεντρικής θέρμανσης 
σαράντα επτά χιλιοστά (47% 0 ) και συνορεύει : Ανατολικά. 
Με το διαμέρισμα (92) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου 
και με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. Με το διαμέρισμα (90) 
-■του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 


Βόρεια. Με κλιμακοστάσιο και με τα διαμερίσματα (90) 
και (92) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου. Νότια. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. ενενήντα δύο (92) διαμέρισμα, που φαίνεται 
στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό σχέδιο, 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εβδομήντα τρία και 65% (73,65) τετρ. μέτρα και μικτό 
εμβαδόν ογδόντα οκτώ και 76% (88,76) τετραγ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33 % 00 ) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα έξη και 28% (66,28), ψήφους 
τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91 % 0 ), ανελκυστήρα 
εκατόν ένα χιλιοστά (101 % 0 ) και κεντρικής θέρμανσης 
σαράντα οκτώ χιλιοστά (48 % 0 ) και συνορεύει : Ανατ. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. Με κοινόκτητο οικόπεδο, 
με κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα (91) του Α' ορόφου 
του ιδίου στοίχου. Βόρεια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νότια. 
Με το διαμέρισμα (91) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου 
και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥ ΓΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο δεύτερος όροφος περιλαμ¬ 
βάνει τα υπ’ αριθμ. ενενήντα τρία (93), ενενήντα τέσσερα 
(94) και ενενήντα πέντε (95) ακραία διαμερίσματα που 
περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. ενενήντα τρία (93) διαμέρισμα, που φαί¬ 
νεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν πενήντα έξη και 7% (56,07) τετραγωμικά μέτρα, 
και μικτό εμβαδόν εξήντα επτά και 57% (67,57) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου είκοσι πέντε δεκ. χιλιοστά (25% 00 ), που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα και 46% (50,46), 
ψήφους είκοσι πέντε (25), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων εξήντα εννέα χιλιοστά (69% 0 ), ανελ¬ 
κυστήρα ογδόντα τέσσερα χιλιοστά (84% 0 ) και κεντρικής 
θέρμανσης τριάντα επτά χιλιοστά (37% υ ) και συνορεύει : 
Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο, με κλιμακοστάσιο και με 
το διαμέρισμα (94) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου. Δυτικά. 
Με το διαμέρισμα (81) του Β' ορόφου του στοίχου (7) 
Βόρεια. Με δρόμο. Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το 
διαμέρισμα (94) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου. 

Το υπ’ αριθμ. ενενήντα τέσσερα (94) διαμέρισμα που 
φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εβδομήντα τρία και 6% (73,06) τετραγ. μέτρα 
και μικτό εμβαδόν ογδόντα οκτώ και 5% (88,05) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου, τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33% 00 ) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και 75% 
(65,75), ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα χιλιοστά (90% ο ), 
ανελκυστήρα εκατόν δέκα χιλιοστά (110% 0 ) και κεντρικής 
θέρμανσης σαράντα επτά χιλιοστά (47% 0 ) και συνορεύει : 
Ανατ. Με το διαμέρισμα (95) του Β' ορόφου του ιδίου στοί¬ 
χου και με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. Με το διαμέρισμα 
(93) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βόρεια. Με κλιμακοστάσιο και με τα διαμερί¬ 
σματα (93) και (95) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου. 
Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. ενενήντα πέντε (95) διαμέρισμα, που φαί¬ 
νεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβαδόν 
εβδομήντα τρία και 65% (73,65) τετραγ. μέτρα, και μικτό 
εμβαδόν ογδόντα οκτώ και 76% (88,76) τετραγωνικά 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33°/ 00 ο) που αντί- 




1704 


ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα έξη και 28% (66,28), 
ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91°/ 0 ο), 
ανελκυστήρα εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111°/ 00 ) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης σαράντα οκτώ χιλιοστά (48°/οο) και σσνορεύει: 
Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. Με κοίνόκτ.ητο 
οικόπεδο και με το διαμέρισμα (84) του Β' ορόφου του 
ιδίου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. Βόρεια. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Νότια. Με το διαμέρισμα (94) του Β' ορόφου 
του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο τρίτος όροφος περιλαμβάνει 
τα υπ’ αριθμ. ενενήντα έξη (96), ενενήντα επτά (97) και 
ενενήντα οκτώ (98) ακραία διαμερίσματα που περιγρά- 
φονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. ενενήντα έξη (96) διαμέρισμα, που φαίνεται 
στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3Β/1.10.73 πολεοδομικό σχέδιο, 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
πενήντα έξη και 7% (56,07) τετραγ. μέτρα και μικτό 
εμβαδόν εξήντα επτά και 57% (67,57) Τετρ. μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι 
πέντε δεκ. χιλιοστά (25°/ 00 ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά πενήντα και 46% (50,46), ψήφους είκοσι 
πέντε (25), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων εξήντα εννέαχιλιοστά (69°/ 0 ο), ανελκυστήρα ενενήντα 
τρία χιλιοστά (93 °/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης τριάντα 
επτά χιλιοστά (37°/ 0 ο) και συνορεύει : Ανατ. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο με κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα (97) του 
Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου. Λυτικά. Με το διαμέρισμα 
(84) του Γ' ορόφου του "στοίχου (7) Βόρεια. Με δρόμο. 
Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 
(97) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου. 

Το υπ’ αριθμ. ενενήντα επτά (97) διαμέρισμα, που φαί¬ 
νεται στο υπ’ αριθμ. ΐΓ241/Α/3δ/'1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εβδομήντα τρία και 6% (73,06) "τετρ. μέτρα και μικτό 
εμβαδόν Ογδόντα οκτώ και 5% (88,05) τετρ. μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου -οικοπέδου 
τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33% 0 ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά "εξήντα πέντε και 75% (65,75), ψήφους 
τριάντα τρεις (33), ποσοστό "συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ενενήντα χιλιοστά (90°/ Ο ο), ανελκυστήρα 
εκατόν είκοσι. χιλιοστά (ΐ2θ°/ 0 ο) και κεντρικής θέρμανσης 
σαράντα επτά χιλιοστά (47°/ 00 ) και συνορεύει : Ανατ. Με 
το διαμέρισμα (98) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου και με 
κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. Με το διαμέρισμα (96) του 
Γ' ορόφου του ιδίου "στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Βόρεια. Με κλιμακοστάσιο και με τα διαμερίσματα (96 
και (98) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου. Νότια. Με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. (98) διαμέρισμα, που φαίνεται στο -υπ’ 
αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό σχέδιο αποτελεί- 
ται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς 
βοηθητικούς χούρους, έχει -καθαρό εμβαδόν εβδομήντα τρία 
και" 65% (73,65) τετραγ.-μέτρα και μικτό εμβαδόν ογδόντα 
οκτώ και 76% (88,76) τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου -οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. 
χιλιοστά (33% 00 ) που αντιστοιχούν σε μέτρα "τετραγωνικά 
εξήντα "έξη και 28% (66,28), ψήφους τριάντα "τρεις (33), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα 
ένα χιλιοστά (91°/ 0 ο), ανελκυστήρα εκατόν -είκοσι ένα 
χιλιοστά (121°/ 0 ο) και κεντρικής θέρμανσης σαράντα οκτώ 
χιλιοστά (48 0 / 00 ) "και συνορεύει : Ανατ. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Δυτικά. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το δια¬ 
μέρισμα '(97) του Γ' ορόφου 'του ιδίου στοίχου "και με 
κλιμακοστάσιο. Βόρεια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. "Νότια. 
Με το " διαμέρισμα (97) του Γ' ορόφου "του ιδίου "στοίχου 
και" με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στοίχος εννέα (9). 


ΐπ’ αριθμ. εννέα (9) Πολυκατοικία. 

Η Πολυκατοικία με αριθμό εννέα (9) που ανήκει στον 
υπ’ αριθμ. εννέα (9) στοίχο, τύπου 4006—ΙΒ/1 αποτελείται 
από το Ισόγειο, και τους Πρώτο (-Α) Δεύτερο (Β) και 
Τρίτο (Γ) πάνω από το Ισόγειο ορόφους, η περιγραφή 
των οποίων έχει ως εξής : 

ΙΣΟΓΕΙΟ : Το Ισόγειο περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμ. 
ενενήντα εννέα (99), εκατό (100) και εκατόν ένα (101) 
ακραία διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. ενενήντα εννέα (99) διαμέρισμα, που φαί¬ 
νεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμ¬ 
βαδόν εβδομήντα επτά και 40% (77,40) τετραγωνικά 
μέτρα και μικτό εμβαδόν ογδόντα εννέα και 68% (89,68) 
τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά 
(34°/ 0 οο) "του αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα 
εννέα και 65% (69,65), ψήφους τριάντα τέσσερεις (34), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα 
δύο χιλιοστά (82°/ 0 ο), ανελκυστήρα είκοσι επτά χιλιοστά 
(27°/οο) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι επτά χιλιοστά 
(27°/οο) και συνορεύει : Ανατ. Με το Ισόγειο διαμέρισμα 
(113) του στοίχου (10) και με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο, με κλιμακοστάσιο και με το ισό¬ 
γειο διαμέρισμα (100) του ιδίου στοίχου. Βόρεια. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. Νότια. Με το ισόγειο διαμέρισμα 

(100) του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ.-εκατό (100) διαμέρισμα, που φαίνεται στο 
υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό σχέδιο απο- 
τελείαι από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα 
τέσσερα και 65% (84,65) τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τρία δεκ. χιλιοστά (33°/ 0 οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εξήντα πέντε και 75% (65,75), ψήφους 
τριάντα τρείς (33), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εβδομήντα επτά χιλιοστά (77°/ 0 ο), "ανελκυ¬ 
στήρα είκοσι έξη χιλιοστά (26%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
είκοσι -έξη χιλιοστά (26°/ 0 ο) και συνορεύει : Ανατ. Με το 
ισόγειο διαμέρισμα (99) του ιδίου στοίχου και με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. Δυτικά. Με το ισόγειο διαμέρισμα (101) 
του ιδίου στοίχου-και με κοινήκτητο 1 οικόπεδο. Βόρεια. Με 
κλιμακοστάσιο και -με τα ισόγεια διαμερίσματα (99) και 

(101) του ιδίου στοίχου. Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αρ’ιθμ. εκατόν ένα (101) διαμέρισμα, που φαίνεται 
στο υπ’ αριθμ. 112-41 /Α/38/1.10.73 πολεοδομικό σχέδιο, 
αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν-ογδόντα έξη-και 29% (86,29) τετραγωνικά μέτρα 
και μικτό-εμβαδόν ενενήντα εννέα και 98% (99,98) τετρ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα οκτώ δεκ. χιλιοστά (38°/ 00 ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 65% 
(77,65), ψήφους-τριάντα οκτώ (38), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91 0 /οο), 
•ανελκυστήρα τριάντα χιλισστά (30°/ Ο ο) και κεντρικής 
θέρμανσης τριάντα χιλιοστά (30% ο ) και συνορεύει : Ανατ. 
Με κοινόκηττο - οικόπεδο με κλιμακοστάσιο και με το 
Ισόγειο -διαμέρισμα - (100) του ιδίου στοίχου. Δυτικά. .'Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρεια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το ισόγειο διαμέρισμα 
(100) του ιδίου στοίχου. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο πρώτος όροφος περιλαμβάνει 
τα οπ’ αριθμ. εκατόν δύο (102), εκατόν τρία (103) και 
εκατόν τέσσερα (104) ακραία διαμερίσματα που περιγρά- 
φονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν δύο (102) διαμέρισμα, -που φαίνεται 
στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό σχέδιο, 
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αποτελείται από τρία (3.) κύρ.ια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εβδομήντα· επτά, και 40% (77,40) τετρ. μέτρα- και. μικτό 
εμβαδόν ογδόντα εννέα και 68% (89,68) τετραγωνικά 
μέτρα, ποσοστό, συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκ, χιλιοστά (34°/ 00 ) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα·τετραγ. εξήντα εννέα και 65% (69,65), 
ψήφους τριάντα τέσσερε.ις (34), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπένες κοινοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά (82Ρ/οο), 
ανελκυστήρα ενενήντα ένα χιλιοστά (91°/ 00 ) κα·ι κεντρικής 
θέρμανσης είκοσι επτά χιλιοστά (27°/ 00 ) και συνορεύει : 
Ανατ. Με το διαμέρισμα (116) του Α' ορόφου, του στοίχου 
(10) και με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο, με κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα (103) 
του Α' ορόφου, του ιδίου. στοίχου. Βόρεια. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Νότια. Με το διαμέρισμα (103) του Λ' ορόφου 
του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το, υπ’ αριθμ. εκατόν τρία (103)· διαμέρισμα, που φαί¬ 
νεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εβδομήντα τρία και 6% (73,06·) τετρ. μέτρα και 
μικτό εμβαδόν ογδόντα τέσσερα και 65%, (84,65) τετρ. 
μέτρα, ποσοστό, συνιδιοκτησίας εξ. αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (.33% αο ) που, αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε κα.ι 75% 
(65,75), ψήφους, τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα επτά χιλιοστά 
(77°/ 00 ), ανελκυστήρα ογδόντα έξη χιλιοστά (86°/οο) και 
κεντρικής θέρμανσης είκοσι έξη χιλιοστά (26°/ 00 .) και συνο¬ 
ρεύει Ανατ. Με το διαμέρισμα. (102) του Α' ορόφου του 
ιδίου στοίχου, και με κοινόκτητο οικόπεδο.. Δυτικά. Με το 
διαμέρισμα (104) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου και με 
κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρεια. Με κλιμακοστάσιο και με τα 
διαμερίσματα (102) και (104) του Α' ορόφου του ιδίου 
στοίχου. Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν τέσσερα (104) διαμέρισμα, που 
φαίνεται στο υ,π’ αριθμ. 11241 /38/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζί¬ 
να, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν ογδόντα έξη και 29% (86,29) τετραγ. μέτρα και 
μικτό εμβαδόν ενενήντα εννέα και 98%(99,98), ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί. του όλου οικοπέδου τριάντα 
οκτώ δεκ. χιλιοστά (38°/ Ο0 ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εβδομήντα επτά, και 65% (77,65), ψήφους 
τριάντα οχτώ (38), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91°/ 0 ο), ανελκυστήρα 
εκατόν ένα χιλιοστά (101%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
τριάντα, χιλιοστά (·30°/ Ο ο) και συνορεύει : Ανατ. Με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο, με κλιμακοστάσιο και με το. διαμέρισμα 
(103) του Α' ορόφου, του ιδίου στοίχου. Δυτικά, Με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. Βόρεια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νότια. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο και με. το. διαμέρισμα (103) του 
Α' ορόφου του ιδίου στοίχου. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο Δεύτερος όροφος περιλαμβά¬ 
νει τα υπ’ αριθμ. εκατόν πέντε (105), εκατόν έξη (106) 
και εκατόν επτά (107) ακραία διαμερίσματα που περι- 
γράφονται ο>ς· εξής : 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν πέντε (105) διαμέρισμα, που φαί¬ 
νεται στο υπ’ αριθμ.. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εβδομήντα επτά και 40% (77,40) τετρ.. μέτρα 
και μικτό εμβαδόν ογδόντα εννέα και 68% (89,68) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34% 00 ) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα·-τετραγωνικά εξήντα εννέα και 65% 
(69,65), ψήφους τριάντα τέσσερεις (34), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά 
(82°/οο), ανελκυστήρα εκατό χιλιοστά· (100°/οο) και κεν¬ 


τρικής θέρμανσης είκοσι επτά χιλιοστά (27°/οο.) και συνο¬ 
ρεύει : Ανατ. Με το διαμέρισμα (119) του, Β' ορόφου του 
στοίχου- (.10) και. με. κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. Με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο, με κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα 
(106) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου. Βόρεια. Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. Νότια. Με το διαμέρισμα (106) του Β' 
ορόφου του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν έξη (106) διαμέρισμα, που φαίνεται 
στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό σχέδιο, 
αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρ 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εβδομήντα τρία και 6% (73,06) τετραγ. μέτρα και μικτό 
εμβαδόν ογδόντα τέσσερα και 05% (84,65) τετρ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου τριάντα-τρία δεκ. χιλιοστά (33°/οοο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και 75% (65,75), 
ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα επτά χιλιοστά (77°/οο), 
ανελκυστήρα ενενήντα τέσσερα χιλιοστά (94°/ 0 ο) και κεν¬ 
τρικής θέρμανσης είκοσι έξη χιλιοστά (26°/οο) και. συνο¬ 
ρεύει : Ανατ. Με το διαμέρισμα (105) του Β' ορόφου του 
ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά.. Με το 
διαμέρισμα (107) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου και με 
κοινόκτητο οικόπεδο. .Βόρεια. Με κλιμακοστάσιο και με 
τα διαμερίσματα (105) και (107) του Β' ορόφου του ιδίου 
στοίχου. Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο,. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν επτά (107) διαμέρισμα, που φαί¬ 
νεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα έξη και 29% (86,29) τετραγ. 
μέτρα και μικτό εμβαδόν ενενήντα εννέα και 98% (99,98) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επι 
του όλου οικοπέδου τριάντα οκτώ δεκ. χιλιοστά (38°/οοο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά 
και 65% (77,65), ψήφους τριάντα οκτώ (38), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα ένα 
χιλιοστά (91°/ 00 ), ανελκυστήρα εκατόν ένδεκα χιλιοστά 
(111°/οο) και κεντρικής θέρμανσης τριάντα χιλιοστά (30°/ οο ) 
και συνορεύει : Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο, με κλιμα¬ 
κοστάσιο και με το διαμέρισμα (106) του Β' ορόφου του 
ιδίου στοίχου. Δυτικά. Με κο.ινόκτητο' οικόπεδο. Βόρεια. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νότια. Μη κοινόκτητο οικόπεδο 
και με το διαμέρισμα (10,6) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο τρίτος όροφος περιλαμβάνει 
τα υπ’ αοιθμ. εκατόν οκτώ (108), εκατόν εννέα (109) και 
εκατόν, δέκα (110) ακραία διαμερίσματα που περιγρά- 
φονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν οκτώ (108) διαμέρισμα, που 
φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώ.ρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εβδομήντα επτά και 40% (77,40) τετραγ. μέτρα και μικτό 
εμβαδόν ογδόντα εννέα και 68% (89,68) τετραγ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά (3ί°Ιοοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά, εξήντα εννέα και 65% 
(69,65), ψήφους τριάντα τέσσερεις (34), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά 
(82°/οο), ανελκυστήρα εκατόν εννέα χιλιοστά (109°/οο) 
και κεντρικής θέρμανσης είκοσι επτά χιλιοστά (27%ο) 
και συνορεύει : Ανατ. Με το διαμέρισμα. (122) του Γ' 
ορόφου του στοίχου (10) και με κοινόκτητο οικόπεδο. 
'Δυτικά. Με κοινόκτητο οικόπεδο με κλιμακοστάσιο και με 
το διαμέρισμα (109) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου. 
-Βόρεια. Με. κοινόκτητο οικόπεδο. Νότια. Με το διαμέρισμα 
(109) του Γί ορόφου του ιδίου ..στοίχου, και με κοινόκτητο 
.οικόπεδο. '·.-■·■' ’ " ' 

Το υπ’' αριθμ. εκατόν εννέα (109) διαμέρισμα, - που 
φαίνεται στο υπ’ αριθμ· 1|241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
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σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εβδομήντα τρία και 6% (73,06) τετραγ. μέτρα 
και μικτό εμβαδόν ογδόντα τέσσερα και 65% (84,65) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33%ο 0 ) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και 
75% (65,75), ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα επτά χι¬ 
λιοστά (7 7°/θθ), ανελκυστήρα εκατόν τρία χιλιοστά (103°/οο) 
και κεντρικής θέρμανσης είκοσι έξη χιλιοστά (26°/οο) και 
συνορεύει : Ανατ. Με το διαμ.έρισμα (108) του Γ' ορόφου 
του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. 
Με το διαμέρισμα (110) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου 
και με κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρεια. Με κλιμακοστάσιο 
και με τα διαμερίσματα (108) και (110) του Γ' ορόφου 
του ιδίου στοίχου. Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν δέκα (110) διαμέρισμα, που φαί¬ 
νεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/'1.10.83 πολεοδομικό 
σχέδιο αποτελείται από τέσσερα. (4) κύρια δωμάτια, κου¬ 
ζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χούρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν ογδόντα έξη και 29% (86,29) τετραγ. μέτρα και 
μικτό εμβαδόν ενενήντα εννέα και 98% (99,98) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα οκτώ δεκ. χιλιοστά (38°/οο 0 ), που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 65% 

(77.65) , ψήφους τριάντα οκτώ (38), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91°/ 00 ) 
ανελκυστήρα εκατόν είκοσι δύο. χιλιοστά (122°/οο) και 
κεντρικής θέρμανσης τριάντα χιλιοστά (30°/ 00 ) και συνορεύει: 
Ανατολικά. Με κοινόκτητο οικόπεδο, με κλιμακοστάσιο 
και μ.ε το διαμέρισμα (109) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου. 
Δυτικά. Με κοινόκτητο οικόπεδο, Βόρεια. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. -Νότια. Με κοινόκτητο και .με το .διαμέρισμα 
■(109) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου. 

Στοίχος δέκα (10). 

Υπ’· αριθμ. δέκα (10) Πολυκατοικία. 

Η Πολ.υκατοικία με αριθμ. δέκα (10) που ανήκει στον 
υπ’ αριθμ. δέκα (10) στοίχο, τύπου 4006-ΙΒ/1 αποτελείται 
από το Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρία 
•(Γ) πάνω από το Ισόγειο ορόφους, η περιγραφή των οποίων 
έχει ως εξής : 

ΙΣΟΓΕΙΟ : Το Ισόγειο περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμ. εκατόν 
ένδεκα (111), εκατόν δώδεκα (112) και εκατόν δέκα τρία 
.(113) ακραία διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής : 

- Το υπ’ αριθμ. εκατόν ένδεκα (111) διαμέρισμα που 
φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/38/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εβδομήντα επτά και 40% (77,40) τετραγ. μέτρα 
και μικτό εμβαδόν ογδόντα εννέα και 68% (89,68) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34 % 00 ) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και 65% 

(69.65) , ψήφους τριάντα τέσσερεις (34), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά 
(82°/ 00 ), ανελκυστήρα είκοσι επτά χιλιοστά (27°/οο) και 
κεντρικής θέρμανσης είκοσι επτά χιλιοστά (27°/ 00 ) και 
συνορεύει : Ανατ. Με το Ισόγειο διαμέρισμα (112) του 
ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρεια. Με ισόγειο διαμέρισμα 125 
του στοίχου (11) Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο, με κλι¬ 
μακοστάσιο και με το ισόγειο διαμέρισμα (112) του ιδίου 
στοίχου. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν δώδεκα (112.) διαμέρισμα* που 
φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο; αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
•λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει . καθαρό 
εμβαδόν εβδομήντα τρία και 6%. (73,06) τετραγ. μέτρα, και 


μικτό εμβαδόν ογδόντα τέσσερα και 65% (84,65) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου- επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33°/ 0 οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και 75% (65,75), 
ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα επτά χιλιοστά (77 0 / 0 ο), 
ανελκυστήρα είκοσι έξη χιλιοστά (26°/ 0 ο) και κεντρικής 
θέρμανσης είκοσι έξη χιλιοστά (26°/ 0 ο) και συνορεύει : 
Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. Μι κλιμακοστάσιο 
και με τα ισόγεια διαμερίσματα (111) και (113) του ιδίου 
στοίχου. Βόρεια. Με το ισόγειο διαμέρισμα (111) του 
ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. Νότια. Με το 
ισόγειο διαμέρισμα (113) του ιδίου στοίχου και με κοι- 
νόκτητό οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν δέκα τρία (113) διαμέρισμα, που 
φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 1124'1/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους* έχει καθαρό 
εμβαδόν ογδόντα έξη και 29% (86,29) τετραγ. μέτρα και 
μικτό εμβαδόν ενενήντα εννέα και 98% · (99,98) τετρ. 
μέτρα; ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα οκτώ δεκ. χιλιοστά (38 0 / 0 οο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 65% 

(77,65), ψήφους τριάντα οκτώ (38), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91°/ 00 ), 
ανελκυστήρα τριάντα χιλιοστά (30°/οο) και κεντρικής 
θέρμανσης τριάντα ένα χιλιοστά (31°/ 0 ο) και συνορεύει: 
Ανατ. Με το ισόγειο διαμέρισμα (112) του ιδίου στοίχου 
και με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. Με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο και με το ισόγειο διαμέρισμα (99) του στοίχου (9), 
Βόρεια. Με κοινόκτητο οικόπεδο, με κλιμακοστάσιο και 
με το ισόγειο διαμέοισμα (112) του ιδίου στοίχου. Νότια. 
■Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο πρώτος όροφος περιλαμβάνει 
τα υπ’ αριθμ. εκατόν δέκα τέσσερα (114), εκατόν δέκα πέντε 
(115) και εκατόν δέκα έξη (116) ακραία διαμερίσματα 
>που περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν δέκα τέσσερα (114) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αοιθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεοδο¬ 
μικό σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εβδομήντα επτά και 40% (77,40) τετραγ. 
μέτρα και μικτό εμβαδόν ογδόντα εννέα και 68% (89,68) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34% 00 ) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και 
65% (69,65), ψήφους τριάντα τέσσερεις (34), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά 
(82°/ 00 ), ανελκυστήρα ενενήντα ένα χιλιοστά. (91°/ 0 ο) και 
κεντρικής θέρμανσης είκοσι επτά χιλιοστά (27°/ 0 ο) και 
συνορεύει : Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το δια¬ 
μέρισμα (115) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου. Δυτικά. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρεια. Με το διαμέρισμα (128) 
του Α' ορόφου του στοίχου (11). Νότια. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο, με κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα (115) 
του ιδίου ορόφου. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν δέκα πέντε (115) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεο¬ 
δομικό σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εβδομήντα τρία και 6% (73,06) τετραγ. 
μέτρα και μικτό εμβαδόν ογδόντα τέσσερα και 65% (84,65) 
τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33°/οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και 75% 
(65,75),-ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων, εβδομήντα επτά χιλιοστά 
(77°/ 00 ), ανελκυστήρα ογδόντα έξη χιλιοστά (86°/ 0 ο) και 
κεντρικής θέρμανσης είκοσι έξη χιλιοστά .(26°/ 0 ο) και συνο¬ 
δεύει : Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. Με κλίμα- 
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κοστάσιο και με τα διαμερίσματα 114 και 116 του Α' ορό¬ 
φου του ιδίου στοίχου. Βόρεια. Με το διαμέρισμα (114) 
του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου. Νότια. Με το διαμέρισμα 
(116) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

1 ο υπ αριθμ. εκατόν δέκα έξη (116) διαμέρισμα, που 
φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν ογύοντα έξη και 29% (86,29) τετραγ. μέτρα και 
μικτό εμβαδόν ενενήντα εννέα και 98% (99,98) τετρ.' μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου τριαντα οκτώ δεκ. χιλιοστά (38% 00 ) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 65% 

(77.65) , ψήφους τριάντα οκτώ (38), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91°/ 0 ό), 
ανελκυστήρα εκατόν ένα χιλιοστά (101°/ οο ) και κεντρικής 
■θέρμανσης τριάντα έσα χιλιοστά (31°/ 00 ) και συνορεύει : 
Α,νατ. Με διαμέρισμα (115) του Α' ορόφου του ιδίου στοί¬ 
χου και με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. Με το διαμέρισμα 
(102) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου. Βόρεια. Με κοι- 
νοκτητο οικοπεδο, με κλιμακοστάσιο και το διαμέρισμα 
(115) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου. Νότια. Με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΊ ΓΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο δεύτερός όροφος περιλαμβά- 
νει τα υπ’ αριθμ. εκατόν δέκα επτά (117), εκατόν δέκα 
οκτώ (118), εκατόν δέκα εννέα (119) ακραία διαμερίσματα 
που περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν δέκα επτά (117) διαμέρισμα, που 
φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό, 
εμβαδόν εβδομήντα επτά και 40% (77,40) τετρ. μέτρα, 
και μικτό εμβαδόν ογδόντα εννέα και 68% (89,68) τετρ 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου' επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34% 00 ) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και 65% 

(69.65) , ψήφους τριάντα τέσσερεις (34), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά 
'(82°/οο), ανελκυστήρα εκατό χιλιοστά (100°/ οο ) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης είκοσι επτά χιλιοστά (27°/ 00 ) και συνορεύει : 
Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα (118) 
του, Β' ορόφου του ιδίου στοίχου. Δυτικά. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βόρεια. Με το διαμέρισμα (131) του Β' ορόφου 
του στοίχου 11. Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο, με κλι¬ 
μακοστάσιο και με το διαμέρισμα. (118) του Β' ορόφου 
του ιδίου στοίχου. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν δέκα οκτώ (118) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/33/1.10.73 πολεο¬ 
δομικό σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εβδομήντα τρία' και 6% (73,06) τετρ. 
μέτρα και μικτό εμβαδόν ογδόντα τέσσερα και 65% (84,65) 
τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33 0 / 000 ) που 
αντιστοιχούν.σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και 75% 
(65,75), ψήφους τριαντα τρεις (33), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα επτά χιλιοστά 
(77°/ 00 ), ανελκυστήρα ενενήντα τέσσερα χιλιοστά (94°/οο) 
και κεντρικής θέρμανσης είκοσι έξη χιλιοστά (26°/ 00 ) 
και συνορεύει : Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. Με 
κλιμακοστάσιο και με τα διαμερίσματα (117) και (119) 
του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου. Βόρεια. Με το διαμέρισμα 
(117) του Β οροφου του ίδιου στοίχου και με κοινόκτητο 
οικοπεδο. Νοτιά. Με το διαμέρισμα (119) του Β' ορόφου 
του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ίο υπ αριθμ. εκατόν δέκα εννέα (119) διαμέρισμα,-πού 
φαίνεται στο-υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια.. δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς - χώρους,· έχει 


καθαρό εμβαδόν ογδόντα - έξη και 29% (86,29) τετραγ. 
μέτρα και μικτό εμβαδόν ενενήντα εννέα και 98%· (99,98) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα οκτώ δεκ. χιλιοστά (38°/ 00 ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά 
και 65% (77,65), ψήφους τριάντα οκτο') (38), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα ένα χι¬ 
λιοστά (91°/οο), ανελκυστήρα εκατόν ένδεκα χιλιοστά 
(111°/οο) και κεντρικής θέρμανσης τριάντα ένα χιλιοστά 
(31°/ 00 ) και συνορεύει : Ανατ. Με το διαμέρισμα (118) 
του Β οροφου του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Δυτικά. Με το διαμέρισμα (105) του Β' ορόφου του στοίχου 
(9) και με κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρεια. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο, με κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα (118) 
του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου. Νότια. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : 0 τρίτος όροφος περιλαμβάνει 
τα υπ’ αριθμ. εκατόν είκοσι (120), εκατόν είκοσι ένα (121) 
και εκατόν είκοσι δύο (122) ακραία διαμερίσματα που 
περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ αριθμ. εκατόν είκοσι ,(120) διαμέρισμα, που 
φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβα¬ 
δόν εβδομήντα επτά και 40% (77,40) τετρ. μέτρα και 
μικτό εμβαδόν ογδόντα εννέα και 68% (89,68) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34°/ 0 οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και 65% 

(69,65), ψήφους τριάντα τέσσερεις (34), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά 
(82°/οο), ανελκυστήρα εκατόν εννέα χιλιοστά (109°/ Ο ο) και 
κεντρικής θέρμανσης είκοσι επτά χιλιοστά και συνορεύει : 
Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα (121) 
του I ορόφου του ιδίου στοίχου. Δυτικά. Με κοινόκτητο 
οικοπεδο. Βόρεια. Με το διαμέρισμα (134) του Β' ορόφου 
του ιδίου στοίχου. Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο, με 
κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα (121) του Γ' ορόφου 
του ιδίου στοίχου. - 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν είκοσι ένα (121) διαμέρισμα, που 
φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβα¬ 
δόν εβδομήντα τρία και 6% (73,06), τετραγ. μέτρα και 
μικτό εμβαδόν ογδόντα τέσσερα και 65% (84,65) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33°/οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και 75% 
(65,75), ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα επτά χιλιοστά 
(77°/ 00 ), ανελκυστήρα εκατόν τρία χιλιοστά (103°/ οο ) 
και κεντρικής θέρμανσης είκοσι έξη χιλιοστά (26°/ 00 ) και 
συνορεύει : Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. Με 
κλιμακοστάσιο και με τα διαμερίσματα (120) και (122) 
του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου. Βόρεια.. Με το διαμέρισμα 
(120) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Νότια. Με το διαμέρισμα (122) του Γ' ορόφου 
του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν είκοσι δύο (122) διαμέρισμα, που 
φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/38/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο, αποτελείται από . τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
•κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
•καθαρό εμβαδόν ογδόντα έξη και 29% (86,29) τετραγ. 
μέτρα και μικτό εμβαδόν ενενήντα εννέα και 98% (99,98) 
τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου τριάντα οκτώ δεκ. χιλιοστά (38°/οοο), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. εβδομήντα επτά 1 και 65% 
ΐ(77,65), ψήφους τριάντα οκτώ (38), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα ένα-χιλιοστά (91°/ 00 ), 
•ανελκυστήρα· εκατόν /είκοσι "δύο χιλιοστά (Τ22°/οο) και 
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κεντρικής θέρμανσής "τριάντα:!-ένα χιλιοστά. (31°/οο) και 
συνορεύει : Ανατ. .Με το διαμέρισμα (121) του Γ' ορόφου 
του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο .οικόπεδο. Δυτικά. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα (108) του 
Γ .ορόφου του στοίχου (9). Βόρεια. Με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο, με κλιμακοστάσιο και με- το διαμέρισμα (121) του 
Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου. Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο 

Στοίχος ένδεκα (11). 

. Τπ’ αριθμ. ένδεκα (11) Πολυκατοικία. 

Η Πολυκατοικία με αριθμέ ένδεκα (11) που ανήκει 
στον υπ’ αριθμ. ένδεκα· (11) στοίχο, τύπου 4006-ΙΒ/Ι 
αποτελείται από το: Ισόγειο; και τους πρώτο (Α), δεύτερο 
(Β) και τρίτο (Γ) πάνω από το Ισόγειο ορόφους, η περιγρα- 
■φή των οποίων έχει" 'ως εξής : 

ΙΣΟΓΕΙΟ : Το Ισόγειο περιλαμβάνει, τα .υπ’ αριθμ. 
εκατόν είκοσι, τρία (123') : ;„ εκατόν είκοσι τέσσερα (124) 
και εκατόν είκοσι πέντε (125) ακραία διαμερίσματα που 
περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν είκοσι τρία (123) διαμέρισμα, που 
φαίνεται στο.υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο, αποτελείται από τρ.ία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς· βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εβδομήντα, επτά και 40% (77,40) τετραγ. μέτρα 
και μικτό εμβαδόν ογδόντα εννέα κάι 68% (89,68) τετραγ. 
'μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτήσίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τέσσερα" δεκ: χιλιοστά (34"% 00 ) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα κάι 65% 
(69,65), ψήφους τριάντα τέσσερεις (34), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά 
(82 0 /οο), ανελκυστήρα είκοσι επτά χιλιοστά (27°/ 00 ) και 
κεντρικής θέρμανσης είκοσι επτά, χιλιοστά (27°/ 00 ) και 
συνορεύει : Ανατ. Με- το ισόγειο διαμέρισμα (124) του 
ιδίου στοίχου, με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Δυτικά. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρεια. Με κοινόκτητο 
Οικόπεδο και με το ισόγειο (124) του ιδίου στοίχου. Νότια. 
Με κοινόκτητο, οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν είκοσι τέσσερα (124) διαμέρισμα 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεο¬ 
δομικό σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και' λοιπούς, βοηθητικούς’ χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εβδομήντα τρία και 6% (73,06) τετραγ. 
μέτρα, και μικτό εμβαδόν- ογδόντα τέσσερα και 65% (84,65) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτήσίας εξ αδιαιρέτου επί 
’του όλου οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά* (33% 00 ) 
'που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε 
και 75% (65,75), ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα επτά 
χιλιοστά (77°/ 00 ), ανελκυστήρα είκοσι έξη χιλιοστά (26°/ο 0 ) 
και κεντρικής θέρμανσης είκοσι έξη χιλιοστά (26°/ 00 ) και 
συνορεύειΑνατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το ισόγειο 
διαμέρισμα (125) του ιδίου-στοίχου. Δυτικά. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο και με το ισόγειο διαμέρισμα (123) του ιδίου 
στοίχου. Βόρεια. Με "κοινόκτητο οικόπεδο. Νότια. Με κλι¬ 
μακοστάσιο και με τα ισόγεια διαμερίσματα (123) και (125) 
του ιδίου στοίχου. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν είκοσι πέντε (125) διαμέρισμα που 
φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
■ σχέδιο,· αποτελείται".' από τέσσερα! (4) κύρια ' δωμάτια, 
κουζίνα,, λουτρό και .λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθα¬ 
ρό .εμβαδόν-ογδόντα, έξη και 29% (86,29) . τετραγ. μέτρα 
και μικτό-εμβαδόν ενενήντα εννέα και 98% (99,98) τετραγ. 
μέτρα; ποσοστό συνίδιοκτησίάς. εξ-αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα .οκτώ, δεκ.: χιλιοστά (38% 0ο ) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά.· εβδομήντα επτά- και 65% 

- (77,65 )γ ψήφους-τριάντα οκτώ . (38),· ποσοστό συμμετοχής 
:στις δαπάνες- κοινοχρήστων -ενενήντα ένα χιλιοστά (9-1°/οο.), 
ανελκυστήρα- ■ τριάντα Τ χιλιοστά .(30°/οο ) . και κεντρικής 
θέρμανσης τ.ριάντα'Λχιλιοιπίά:..(:30 < ?/ίκ})·.-καε συνορεύει: Ανατ. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά;..Με τοισόγειο διαμέρισμα 


(124). τού ιδίου στοίχου,--με κλιμακοστάσιο και με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. Βόρεια. Μη κοινόκτητο οικόπεδο και με το 
ισόγειο διαμέρισμα (124) του ιδίου στοίχου. Νότια. Με το 
•ισόγειο διαμέρισμα- (111) του στοίχου (10). 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο πρώτος όροφος πεοιλαμβάνει 
τα υπ’ αριθμ. εκατόν είκοσι έξη (126), εκατόν είκοσι επτά 
(127) και εκατόν είκοσι οκτώ (128) ακραία διαμερίσματα 
που περιγράφονται ως εκής ; 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν είκοσι έξη (126) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεο¬ 
δομικό σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, 
-κουζίνα, λρυτρό -και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
.καθαρό εμβαδόν εβδομήντα επτά -και 40% (77,40) τετρ. 
.μέτρα και μικτό εμβαδόν ογδόντα εννέα και 68% (89,68) 
τετρ. μέτρα-, ποσοστό συνιδιοκτήσίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου τριάντα τέσσερα . δεκ. χιλιοστά (34% 00 ) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και 
65% (69,65), ψήφους τριάντα τέσσερεις (34), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο χι¬ 
λιοστά (82°/ 00 ), ανελκυστήρα ενενήντα ένα χιλιοστά (91°/οο) 
και κεντρικής θέρμανσης είκοσι επτά χιλιοστά (27°/ 00 ) 
και συνορεύει : Ανατ. Με το διαμέρισμα εκατόν είκοσι 
επτά (127) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου, με κλιμακο¬ 
στάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βόρεια. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το δια¬ 
μέρισμα (127) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου. Νότια, 
με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν είκοσι επτά (127) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεο¬ 
δομικό σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εβδομήντα τρία και 6% (73,06) τετραγ. 
μέτρα και μικτό εμβαδόν ογδόντα τέσσερα και 65% (84,65) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτήσίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33% 00 ) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγ. εξήντα πέντε και 76% 
(65,75), ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα επτά χιλιοστά 
(77°/οο). ανελκυστήρα ογδόντα έξη χιλιοστά (86°/ 0 ο) και 
κεντρικής θέρμανσης είκοσι, έξη χιλιοστά (26%ο,) και 
συνορεύει : Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το δια¬ 
μέρισμα (128) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου. Δυτικά. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα (126) του 
Α' ορόφου του ιδίου στοίχου. Βόρεια. Με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. Νότια. Μι κλιμακοστάσιο και με τα διαμερίσματα 
(126) και (128) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν είκοσι οκτώ (128) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’' αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεο¬ 
δομικό σχέδιο, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα έξη και 29% (86,29) τετραγω¬ 
νικά μέτρα και μικτό εμβαδόν ενενήντα εννέα και 98% 
(99,98) τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτήσίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα οκτώ δεκ. χιλιοστά 
(38°/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα 
επτά και 65% (77,65), ψήφους τριάντα οκτώ (38), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοιναχρήστων’ ενενήντα ένα 
χιλιοστά (91°/ 00 ), ανελκυστήρα εκατόν ένα χιλιοστά (101 ο /οο) 
και. κεντρικής θέρμανσης τριάντα χιλιοστά (30°/οο) και 
συνορεύει : Ανατ. Με" κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. Με 
το διαμέρισμα (127) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου, 
με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρεια. 
Με τρ διαμέρισμα (,127) ,του Α' ορόφου τόυ .ιδίου στοίχου 
και με κοινόκτητο οικόπεδο. Νότια. Με το- διαμέρισμα 
(114) τόυ Α' ορόφου τόυ στοίχου 10. 

ΔΕΤΤΈΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ. ; Ο δεύτερος όροφος περιλαμβά¬ 
νει τά.υπ’ αριθμ." εκατόν ..είκοσι, εν νέα (129:^ εκατόν τριάντα 
(-130) .και. εκατόν, τριάντα - ένα- (131-,) ακρ'αία -. διαμερίσματα 
που περιγράφονται. ως εξής.- 
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Το υπ ? αριθμ. εκατόν είκοσι εννέα. (129) διαμέρισμα,- 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεο- 
δομικό σχέδιο, αποτελείται από . τρία (3) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς . βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εβδομήντα επτά και 40% (77,40) τετραγωτ 
νικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά .(34°/οοο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και 
65% (69,65), ψήφους τριάντα τέσσερεις (34), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά 
(82°/οο), ανελκυστήρα εκατό χιλιοστά (100°/ Ο ο) και κεν¬ 
τρικής θέρμανσης είκοσι επτά χιλιοστά (27°/οο) και συνο¬ 
ρεύει : Ανατ. Με το διαμέρισμα (130) του Β' ορόφου του 
ιδίου στοίχου, με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Δυτικά. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρεια. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο και με το διαμέρισμα (130) του Β' ορόφου του 
ιδίου στοίχου. Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

■ Το υπ’ αριθμ. εκατόν τριάντα (130) διαμέρισμα., ποό 
φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3§/1.10.73πολεοδομικό, 
σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εβδομήντα τρία και 6% (73,06) τετραγ. μέτρα 
και μικτό εμβαδόν ογδόντα τέσσερα και 65% (84,65) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου - επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33°/οοο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και 
75% (65,75), ψήφους τριάντα τρεις (33),. ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα επτά χι¬ 
λιοστά (77°/οο), ανελκυστήρα ενενήντα τέσσερα χιλιοστά 
(94°/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι έξη χιλιοστά 
(26°/οο) και συνορεύει : Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 
και με το διαμέρισμα (131) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου. 
Δυτικά. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 
(129) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου. Βόρεια. Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. Νότια. Με κλιμακοστάσιο και με τα δια¬ 
μερίσματα (129) και (131) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν τριάντα ένα (131) διαμέρισμα,· 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α'/3δ/1.10.73 πολεοδό- 
μικό σχέδιο, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα έξη και 29% (86,29) τετραγωνικά 
μέτρα, και μικτό εμβαδόν ενενήντα εννέα και 98% (99,98) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα οκτώ δεκ. χιλιοστά (38%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά 
και 65% (77,65), ψήφους τριάντα οκτώ (38), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστών ενενήντα ένα χι¬ 
λιοστά (91°/ 00 ), ανελκυστήρα εκατόν έσδεκα χιλιοστά 
(111°/οο) και κεντρικής θέρμανσης τριάντα χιλιοστά (30°/οο) 
και' συνορεύει : Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. 
Με το διαμέρισμα (130) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου, 
με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρεια. 
Με το διαμέρισμα (130) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου 1 
και με κοινόκτητο οικόπεδο. Νότια. Με το διαμέρισμα 
(117) του Β' ορόφου του στοίχου (10). 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο τρίτος όροφος περιλαμβάνει 
τα υπ’ αριθμ. εκατόν τριάντα δύο (132), εκατόν τριάντα τρίά 
(133) και εκατόν τριάντα τέσσερα (134) ακραία διαμερί¬ 
σματα που περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν τριάντα δύο (132) διαμέρισμα, που 
φαίνεται στο υπή αριθμ. 11241 /Α/38/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβα¬ 
δόν εβδομήντα επτά και 40% (77,40) τετραγωνικά μέτρα 
και μικτό εμβαδόν ογδόντα εννέα και 68% (89,68) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά ’(34°/οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και ,65%- 
(69,65), ψήφους τριάντα τέσσερεις. (34), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις - δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά 


(82%ο), ανελκυστήρα:εκατόν-εννέα.. χιλιοστά. (109°/ο 0 ) καί 
κεντρικής θέρμανσης-, είκοσι, επτά-..χιλιοστά (27?/οο). και 
συνορεύει.: Ανατ. Με το .διαμέρισμα- (133.),.·τού’ Γ'. ορόφου 1 
του ιδίου στοίχου, με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Δυτικά. Με'κοινόκτητό.'οικόπεδο.. Βόρεια. Με το 
διαμέρισμα ' (133) του -Γ'" ορόφου του ιδίου στοίχου και με 
κοινόκτητο οικόπεδο. Νότια, Μέ κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν τριάντα τρία -(133)διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 1124Τ/Α/3δ/1.10.73 πολεο- 
. δομικό σχέδιο, αποτελείται' από τρία- (3)-κύριά δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς -βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εβδομήντα τρία κάι’6% (73>06) τετραγω¬ 
νικά μέτρα, και μικτό εμβαδόν ογδόντα τέσσερα και 65%- 
(84,65) τετραγ. .μέτρα, ποσοστό- συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου 1 οικοπέδου τριάντα τρία-δεκ. χιλιοστά 
(33°/οο) - που αντιστοιχούν--σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα 
πΐντε και 75%'(65,75),'ψήφους τριάντά.·τρείς·(33), ποσοστό- 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα επτά 
χιλιοστά (77°/ 0 ο), ανελκυστήρα εκατόν τρία χιλιοστά 
(103°/οο) και κεντρικής, θέρμανσης-είκοσι έξη χιλιοστά 
(26°/ 0 ο) και συνορεύει: Ανατ., Με. κοινόκτητο οικόπεδο 
και με το-διαμέρισμα,(·134)..του. Γ' ορόφου-του ιδίου στοίχου. 
Δυτικά. Με κοινόκτητο .,οικόπεδο και με το -διαμέρισμα 
(132) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου. Βόρεια. Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. Νότια. Μ'έ, κλιμακοστάσιο και 'με 'τα δια¬ 
μερίσματα 1 (132) και (134) του ·Γ' ορόφύυ του ιδίου στοίχου. 

Το υπ’ αριθμ. .εκατόν τριάντα τέσσερα, (134.) διαμέρισμα, 
που-φαίνεται στο υπ’. αριθμ. 11241-/Α/3δ/1.10.73 πολεοδο¬ 
μικό σχέδιο, αποτελείται από τέσσερα, (4).κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς. .βοηθητικούς . χώρους,, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα έξη-,και.29% -(86,29) τετραγωνικά- 
μέτρα και μικτό εμβαδόν .-.ενενήντα .εννέα και-98% . (99,98:)- 
τίτραγ. μέτρα, ποσοστό,-συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα-οκτώ. δεκ. χιλιοστά (38°/οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα.-τετραγωνικά εβδομήντα επτά 
και 65% (77,65), ψήφους τριάντα- οκτώ.■ (38), ■ ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες -κοινοχρήστων ενενήντα-. ένα χι¬ 
λιοστά (91°/ 00 ), ανελκυστήρα εκατόν είκοσι δύο. χιλιοστά 
(122°/οο) και κεντρικής, θέρμανσης τριάνταχιλιοστά(.30°/οο) ; 
και συνορεύει : Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο.- Δυτικά.- 
Με το διαμέρισμα (133) του Γ.'. ορόφου, του ιδ,ίου..στοίχου 
με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτη,το. οικόπεδο.. Βόρεια. 
Με το διαμέρισμα (133) του Γ' -ορόφου του ιδίου στοίχου 
και με κοινόκτητο οικόπεδο.. Νότια.. Με , το 'διαμέρισμα 
(120) του Γ' ορόφου ’τόυ. στόίχόύ " (10). . 

Στοίχος δώδεκα (12). ; , ,:ι 

Υπ’ αριθμ. δώδεκα (12)-' Πολυκατοικία. ■· - 

Η Πολυκατοικία με .αριθμό δώδεκα (12) .που ανήκει 
στον υπ’ αριθμ. δώδεκα (12) στοίχο, τύπου 4006-1Β απο- 
τελείται από το Ισόγειο και,τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) 
και τρίτο (Γ) πάνω από το .Ισόγειό ορόφους," η περιγραφή 
των οποίων έχει ως εξής": ", ζ 

ΙΣΟΓΕΙΟ : Το Ισόγειο περιλαμβάνει.τα υπ’ άριθμ. εκατόν 
τριάντα πέντε (135) και εκατόν τριάντα έξη ,·(136) ακραία- 
διαμερίσματα, που περιγράφονται- -ως εξής :.- -. 

Το υπ’ αριθμ. "εκατόν τριάντα "πέντε (135) διαμέρισμά, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ: 1124Τ/Α/38/1.10.73) πόλεο- 
δομικό σχέδιο αποτελείται από τέσσερα" (4) κύριά δωμάτια; 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς.βοηθητικούς. χώρους, έχει-εμβα¬ 
δόν ενενήντα καί 41% (90,41) τετραγ. μέτρα. -καί:-.μικτό- 
εμβαδόν εκατόν επτά και 50% . (107,50) .τετρ.:μέτρα, πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του- όλου οικοπέδου 
σαράντα ένα δεκ. χιλιοστά (41°/ 00 ο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά ογδόντα έ;α και .37% (81,37), ψήφους, 
σαράντα ένα. (.41), ποσοστό συμμετοχής ..στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εκατόν τέσσερα -χιλιοστά- •(104°/οο), ανελκυ¬ 
στήρα" σαράντα πέντε χιλιοστά-- : (45°/όο) -και. κεντρικής 
θέρμανσης σαράντα εννέα-χιλιοστά (49 0 / Ο ο') και συνορεύει:.· 
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Ανατ. Με δρόμο και με κοινόχρηστους χώρους. Δυτικά. 
Με το ισόγειο διαμέρισμα (146) του στοίχου (13). Βόρεια. 
Με δρόμο. Νότια. Με δρόμο και με κοινόχρηστους χώρους. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν τριάντα έξη (136) διαμέρισμα, που 
φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χούρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εβδομήντα επτά και 77% (77,77) τετραγωνικά 
μέτρα και μικτό εμβαδόν ενενήντα δύο και 47% (92,47) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα έξη δεκ. χιλιοστά (36°/ 0 οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και 
99% (69,99), ψόφους τριάντα έξη (36), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα εννέα χιλιοστά (89°/οο), 
ανελκυστήρα τριάντα οκτώ χιλιοστά (38°/ 00 ) και κεντρικής 
θέρμανσης σαράντα δύο χιλιοστά (42°/ 00 ) και συνορεύει : 
Ανατ. Με δρόμο, Δυτικά. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρεια. 
Με- δρόμο και με κοινόχρηστους χώρους. Νότια. Με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο πρώτος όροφος περιλαμβάνει 
τα υπ’-αριθμ. εκατόν τριάντα επτά (137), εκατόν τριάντα 
οκτώ (138) και εκατόν τριάντα εννέα (139) ακραία δια¬ 
μερίσματα που περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν τριάντα επτά (137) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241/ Α/3δ/ 1.10.73 πολεο¬ 
δομικό σχέδιο, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα έξη και 29% (86,29) τετραγ. 
μέτρα και μικτό εμβαδόν εκατόν δύο και 61% (102,61) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα οκτώ δεκ. χιλιοστά (38°/οοο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά 
και 65% (77,65), ψήφους τριάντα οκτώ (38), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα οκτώ 
χιλιοστά (98°/οο), ανελκυστήρα εκατόν ένα χιλιοστά (101°/ οο ) 
και κεντρικής θέρμανσης σαράντα επτά χιλιοστά (47°/ 00 ) 
και συνορεύει : Ανατ. Με δρόμο και με το διαμέρισμα 
(138) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου. Δυτικά. Με το 
διαμέρισμα (149) του Α' ορόφου του στοίχου (13). Βόρεια. 
Με δρόμο. Νότια. Με δρόμο, με το διαμέρισμα (138) 
του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν τριάντα οκτώ (138) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεοδο¬ 
μικό σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εβδομήντα τρία και 6% (73,06) τετραγ. 
μέτρα και μικτό εμβαδόν ογδόντα έξη και 88% (86,88) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33°/ 00 ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και 
75% (65,75), ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά 
(83°/οο), ανελκυστήρα ογδόντα έξη χιλιοστά (86°/οο) και 
κεντρικής θέρμανσης τριάντα εννέα χιλιοστά (39°/οο) καί 
συνορεύει : Ανατ. Με δρόμο. Δυτικά, με κλιμακοστάσιο 
και με τα διαμερίσματα (137) και (139) του Α' ορόφου 
του ιδίου στοίχου. Βόρεια. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με 
το διαμέρισμα (137) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου. 
Νότια. Με το διαμέρισμα (139) του Α' ορόφου του ιδίου 
στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν τριάντα εννέα (139) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεοδο¬ 
μικό σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εβδομήντα επτά και 40% (77,40) τετραγ. 
μέτρα και μικτό εμβαδόν ενενήντα δύο και 04% (92,04) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34°/ 00 ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και 
65% (69,65), ψήφους τριάντα τέσσερεις (34), ποσοστό 


συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα οκτώ 
χιλιοστά (88°/οο)) ανελκυστήρα ενενήντα ένα χιλιοστά 
(91°/οο) και κεντρικής θέρμανσης σαράντα δύο χιλιοστά 
(42ο /οο) και συνορεύει : Ανατ. Με δρόμο. Δυτικά. Με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. Βόρεια. Με κοινόκτητο οικόπεδο, με 
κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα (138) του Α' ορόφου 
του ιδίου στοίχου. Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΎΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο δεύτερος όροφος περιλαμ¬ 
βάνει τα υπ’ αριθμ. εκατόν σαράντα (140), εκατόν σαράντα 
ένα (141) και εκατόν σαράντα δύο (142) ακραία διαμε¬ 
ρίσματα που περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν σαράντα (140) διαμέρισμα, που 
φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα έξη και 29% (86,29) τετραγωνικά 
μέτρα και μικτό εμβαδόν εκατόν δύο και 61% (102,61) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα οκτώ δεκ. χιλιοστά (38°/ 0 οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά 
και 65% (77,65), ψήφους τριάντα οκτώ (38), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα οκτώ 
χιλιοστά (98°/ 0 ο), ανελκυστήρα εκατόν ένδεκα χιλιοστά 
(111°/οο) και κεντρικής θέρμανσης σαράντα επτά χιλιοστά 
(47°/οο) και συνορεύει : Ανατ. Με δρόμο και με το διαμέ¬ 
ρισμα (141) του Β' ορόφου και του ιδίου στοίχου. Δυτικά. 
Με το διαμέρισμα (152) του Β' ορόφου του στοίχου (13) 
Βόρεια. Με δρόμο. Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο, με 
κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα (141) του Β' ορόφου 
του ιδίου στοίχου. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν σαράντα ένα (141) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεο¬ 
δομικό σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Έχει 
καθαρό εμβαδόν εβδομήντα τρία και 6% (73,06) τετραγωνικά 
μέτρα και μικτό εμβαδόν ογδόντα έξη και 88% (86,88) 
τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33°/ 0 οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και 
75% (65,75), ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα τρία χιλιοστά 
(83°/ 0 ο), ανελκυστήρα ενενήντα τέσσερα χιλιοστά (94°/ 0 ο) 
και κεντρικής θέρμανσης τριάντα εννέα χιλιοστά (39°/ 00 ) 
και συνορεύει : Ανατ. Με δρόμο. Δυτικά. Με κλιμακοστάσιο 
και με τα διαμερίσματα (140) και (142) του Β' ορόφου 
του ιδίου στοίχου. Βόρεια. Με δρόμο και με το διαμέρισμα 
(140) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου. Νότια. Με το δια¬ 
μέρισμα (142) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου και με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν σαράντα δύο (142) διαμέρισμα 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεοδο¬ 
μικό σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό 
εμβαδόν εβδομήντα επτά και 40% (77,40) τετραγ. μέτρα 
και μικτό εμβαδόν ενενήντα δύο και 4% (92,04) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34°/<κ>ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και 65% 
(69,65), ψήφους τριάντα τέσσερεις (34), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα οκτώ χιλιοστά 
(88°/οο)> ανελκυστήρα εκατό χιλιοστά (100°/ Ο ο) και κεν¬ 
τρικής θέρμανσης σαράντα δύο χιλιοστά (42°/ 00 ) και συνο¬ 
ρεύει : Ανατ. Με δρόμο. Δυτικά. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Βόρεια. Με κοινόκτητο οικόπεδο, με κλιμακοστάσιο και με 
το διαμέρισμα (141) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου. 
Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο τρίτος όροφος περιλαμβάνει 
τα υπ’ αριθμ. εκατόν σαράντα τρία(143), εκατόν σαράντα 
τέσσερα (144) και εκατόν σαράντα πέντε (145) ακραία, 
διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής : 
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Το υπ’ αριθμ. εκατόν σαράντα τρία (143) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/38/1. 10.73 πολεο- 
δομικό σχέδιο, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα έξη και 2.9% (86,29) τετραγωνικά 
μέτρα και μικτό εμβαδόν εκατόν δύο και 61% (102,61) 
τετρ. μέτρα, ποσοστό συν ιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου τριάντα οκτώ δεκ. χιλιοστά (38°/οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 
65% (77,65), ψήφους τριάντα οκτώ (38), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα οκτώ χιλιοστά 
(98°/οο), αν^λκυσΓήρα εκατόν είκοσι ενα χιλιοστά (121^)οο) 
και κεντρικής θέρμανσης σαράντα επτά χιλιοστά (4.7°/οο) 
και συνορεύει : Ανατ. Με δρόμο και με το διαμέρισμα (144) 
του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου. Δυτικά. Με το διαμέρισμα 
(155) του Γ' ορόφου του στοίχου (13), Βόρεια. Με δρόμο. 
Νοτιά. Με κοινόκτητο οικόπεδο, με κλιμακοστάσιο και με 
το διαμέρισμα (144)· του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου. 

Γο υπ’ αριθμ. εκατόν σαράντα τέσσερα (144) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. Γ1241/Α/3δ/1.10.73 πολεο- 
δομικό σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εβδομήντα τρία και 06% (73,06) τετρα¬ 
γωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν ογδόντα έξη και 88% 
(86,88) τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επι του όλου οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά 
. (33°/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα 

■ πεντε και 75% (65,75), ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα τρία χλιο- 
στά (83%ο), ανελκυστήρα εκατόν τρία χιλιοστά (103°/ 00 ) 
και κεντρικής θέρμανσης τριάντα εννέα χιλιοστά (39°/οο) 
και συνορεύει : Ανατ. Με δρόμο. Δυτικά. Με κλιμακοστάσιο 
και με τα διαμερίσματα (143) και (145) του Γ' ορόφου 
του ιδίου στοίχου. Βόρεια. Με το διαμέρισμα (143) του 
Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου και με δρόμο. Νότια. Με το 
διαμέρισμα· (145) του Γ' ορόοου του ιδίου στοίνου και ι/ε 
όρομο. 

Ιο υπ’ αριθμ. εκατόν σαράντα πέντε (145) διαμέρισμα 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/'1.10.73 πολεο- 
δομικό σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς · βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εβδομήντα επτά και 40% (77,40) τετραγ. 
μέτρα και μικτό εμβαδόν ενενήντα δύο και 4% (92,04) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου .τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34°/ 00 ο) 

■ που αντιστοιχούν . σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα 
και 65% (69,65), ψήφους τριάντα τέσσερεις (34), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα οκτώ 
χιλιοστά (88 °/ 00 ), ανελκυστήρα εκατόν δέκα χιλιοστά 
(1'10°/οο) και κεντρικής θέρμανσης σαράντα δύο χιλιοστά 

■ (42°/ 00 ) και συνορεύει : Ανατ. Με το διαμέρισμα (144) του 
Γ' ορόφου -του ιδίου στοίχου και με δρόμο. Δυτικά. Με 

■ κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρεια. Με κοινόκτητο οικόπεδο, με 
•κλιμακοστάσιο και με το διαμέρισμα (144) του Γ' ορόφου 
1 του ιδίου στοίχου. Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στοίχος δέκα τρία (13). 

ΐπ’ αριθμ. δέκα τρία (13) πολυκατοικία. 

, Η. Πολυκατοικία με αριθμό δέκα τρία (13) που ανήκει 
στον υπ’,αριθμ. δέκα τρία (13) στοίχο, τύπου 4006-ΙΒ/Ι 
αποτελείται από το Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο 
(Β) και τρίτο (Γ) πάνω από το Ισόγειο ορόφους, η περι¬ 
γραφή τουν οποίων έχει ως εξής : 

ΙΣΟΓΕΙΟ : Το Ισόγειο περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμ. 
εκατόν σαράντα έξη (146), εκατόν σαράντα επτά (147) 
και εκατόν σαραντα οκτώ (148) ακραία διαμερίσματα που 
περιγράφονται- ως εξής : ■ 

Γο υπ’ αριθμ. εκατόν σαράντα έξη (146) διαμέρισμα 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεο- 


δομικό σχέδιο, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα έξη και 29% (86,29) τετρ. μέτρα 
και μικτό εμβαδόν εκατόν ένα και 73% (101,73) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα οκτώ δεκ. χιλιοστά (38°/ 0 οο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 65% 

(77.65) , ψήφους τριάντα οκτώ (38), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91°/ 00 ), 
ανελκυστήρα τριάντα χιλιοστά (30°/ Ο ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης σαράντα οκτώ χιλιοστά (48°/οο) και συνορεύει : 
Ανατ. Με το ισόγειο διαμέρισμα (135) του στοίχου (12). 
Δυτικά. Με το ισόγειο διαμέρισμα (147) του ιδίου στοίχου 
και με κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρεια. Με το ισόγειο δια¬ 
μέρισμα (147) του ιδίου στοίχου, με κλιμακοστάσιο και με 
κοινόκτητο οικόπεδο. Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν σαράντα επτά (147) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/38/1.10. 73 πολεοδο- 
μικό σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό 
εμβαδόν εβδομήντα τρία και 6% (73,06) τετραγ. μέτρα 
και μικτό εμβαδόν ογδόντα έξη και 14% (86,14) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί τουόλου 
οικοπέδου, τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33°/οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και 75% 
(65,75), ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμετοχής 
στις όαπανες κοινοχρήστων εβδομήντα επτά χι?αοστά 
(77°/ 00 ), ανελκυστήρα είκοσι έξη χιλιοστά (26 °/ 00 ) και 
κεντρικής θέρμανσης σαράντα χιλιοστά (40°/οο) και συνο¬ 
ρεύει : Ανατ. Με κλιμακοστάσιο και με τα ισόγεια δια¬ 
μερίσματα (146) και (148) του ιδίου στοίχου. Δυτικά. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρεια. Με κοινόκτητο οικόπεδο 
και με το ισόγειο διαμέρισμα (148) του ιδίου 1 στοίχου. 
Νότια. Μέ κοινόκτητο οικόπεδο και με το ισόγειο διαμέρισμα 
(146) του ιδίου στοίχου. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν σαράντα οκτώ (148) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεο- 
δομικό σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εβδομήντα επτά και 40% (77,40) τετραγ. μέτρα 
και μικτό εμβαδόν ενενήντα ένα και 25% (91,25) τετρ. μέ¬ 
τρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34°/οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και 65% 

(69.65) , ψήφους τρ ιάντα τέσσερεις (34), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά 
(82°/οο), ανελκυστήρα είκοσι επτά χιλιοστά (27°/οο) και 
κεντρικής θέρμανσης σαράντα τρία χιλιοστά (43°/οο) και 
συνορεύει: Ανατ. Με δρόμο. Δυτικά.*Με το ισόγειο δια¬ 
μέρισμα (147) του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. Βόρεια. Με το ισόγειο διαμέρισμα (158) του στοίχου 
(14). Νότια. Με το ισόγειο διαμέρισμα (147) του ιδίου 
στοίχου με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

II ΡΩ ΙΌΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο πρώτος όροφος περιλαμβάνει 
τα υπ’ αριθμ. εκατόν σαράντα εννέα (149), εκατόν πε¬ 
νήντα (150) και εκατόν πενήντα ένα (151) ακραία δια¬ 
μερίσματα του περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν σαράντα εννέα (149) διαμέρισμα 
που φαίνεται στο υπ’ αοιθμ. 11241/Α/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κου¬ 
ζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό 
εμβαδόν ογδόντα έξη και 29% (86,29) τετραγ. μέτρα και 
■ μικτό εμβαδόν εκατόν ένα και 73% (101,73) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα οκτώ δεκ. χιλιοστά (38°/ 0 οο) που αντι- 
στοιχουν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 65% 

(77.65) , ψήφους τριαντα οκτώ (38), ποσοστό συμμετοχής 
. στις δαπάνες κοινοχρήστου ενενήντα ένα χιλιοστά (91°/οο), 
.ανελκυστήρα εκατόν ένα χιλιοστά (101°/ οο ) και κεντρικής 

θέρμανσης σαράντα οκτώ χιλιοστά (48°/ 00 ) και συνορεύει : 
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Ανατ. Με το διαμέρισμα (137) του Α' ορόφου του στοίχου 
(12). Δυτικά. Με το διαμέρισμα (150) του Α' ορόφου του 
ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο, βόρεια. Με το 
διαμέρισμα (150) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου, με κλι¬ 
μακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. Νότια. Με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν πενήντα (150) διαμέρισμα, που 
φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβα¬ 
δόν εβδομήντα τρία και 6% (73,06) τετραγ. μέτρα και μικτό 
εμβαδόν ογδόντα έξη και 14% (86,14) τετραγ. μέτρα 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33°/ υ0 υ) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και 75% (65,75), 
ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα · επτά χιλιοστά (77°/ 00 ), 
ανελκυστήρα ογδόντα έξη χιλιοστά (86°/ 0 ο) και κεντρικής 
θέρμανσης σαράντα χιλιοστά (40°/ 00 ) και συνορεύει : Ανατ. 
Με κλιμακοστάσιο και με τα διαμερίσματα (149) και (151) 
του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου. Δυτικά. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βόρεια. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το δια¬ 
μέρισμα (151) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου. Νότια. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα (149). 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν πενήντα ένα (151) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/οδ/1.10.73 πολεο¬ 
δομικό σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εβδομήντα επτά και 40% (77,40) τετραγ. 
μέτρα και μικτό εμβαδόν ενενήντα ένα και 25% (91,25) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34°/οοο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και 
65% (69,65), ψήφους τριάντα τέσσερεις (34), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο χιλιο¬ 
στά (82°/οο), ανελκυστήρα ενενήντα ένα χιλιοστά (91°/οο) 
και κεντρικής θέρμανσης σαράντα τρία χιλιοστά (43°/οο) 
και συνορεύει : Ανατ. Με δρόμο. Δυτικά. Με το διαμέρισμα 
(150) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βόρεια. Με το διαμέρισμα (161) του Α' ορόφου 
του στοίχου (14). Νότια. Με το διαμέρισμα (150) του 
Α' ορόφου του ιδίου στοίχου με κλιμακοστάσιο και με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο δεύτερος όροφος περιλαμβά¬ 
νει τα υπ’ αριθμ. εκατόν πενήντα δύο (152) εκατόν πενήντα 
τρία (153) και εκατόν πενήντα τέσσερα (154) ακραία δια¬ 
μερίσματα που περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν πενήντα δύο (152) διαμέρισμα 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεο¬ 
δομικό σχέδιο, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα έξη και 29% (86,29) τετραγ. 
μέτρα και μικτό εμβαδόν εκατόν ένα και 73% (101,73) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα οκτώ δεκ. χιλιοστά (38°/ 0 οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά 
και 65% (77,65), ψήφους τριάντα οκτώ (38), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα ένα 
χιλιοστά (91°/ 0 ο), ανελκυστήρα εκατόν ένδεκα χιλιύήύο 
χιλιοστά (91 ο / Ο0 ), ανελκυστήρα εκατόν ένδεκα χιλιοστά 
(111°/οο) και κεντρικής θέρμανσης σαράντα οκτώ χιλιοστά 
(48°/οο) και συνορεύει : Ανατ. Με το διαμέρισμα (140) 
του Β' ορόφου του στοίχου (12). Δυτικά. Με το διαμέρισμα 
(153) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βόρεια. Με το διαμέρισμα (153) του Β' ορόφου 
του ιδίου στοίχου με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν πενήντα τρία (153) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεο¬ 
δομικό σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, 


κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, εχει 
καθαρό εμβαδό εβδομήντα τρία και 6% (73,06) τετραγ. 
μέτρα και μικτό εμβαδόν ογδόντα έξη και 14% (86,14) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33°/οοο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και 
75% (65,75), ψήφους τριάντα τρεις (33) ποσοστό συμμιτο- 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα επτά χιλιοστά 
(77°/οο) ανελκυστήρα ενενήντα τέσσερα χιλιοστά (94°/οο) 
και κεντρικής θέρμανσης σαράντα χιλιοστά (40°/ Ο ο) και 
συνορεύει : Ανατ. Με κλιμακοστάσιο και με τα διαμε¬ 
ρίσματα (152) και (154) του Β' ορόφου του ιδίου στοί¬ 
χου. Νότια. Μεκοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 

(152) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν πενήντα τέσσερα (154) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεο¬ 
δομικό σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 
θαρό εμβαδόν εβδομήντα επτά και 40% (77,40) τετραγ. 
μέτρα και μικτό εμβαδόν ενενήντα ένα και 25% (91,25) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34°/οοο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννόα και 
65% (69,65), ψήφους τριάντα τέσσερεις (34), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο χι¬ 
λιοστά (82°/οο) ; ανελκυστήρα εκατό χιλιοστά (100°/οο) 
και κεντρικής θέρμανσης σαράντα τρία χιλιοστά (43°/οο) 
και συνορεύει : Ανατ. Με δρόμο. Δυτικά. Με το διαμέρισμα 

(153) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βόρεια. Με το διαμέρισμα (164) του Β' ορόφου 
του στοίχου (14). Νότια. Με το διαμέρισμα (153) του 
Β' ορόφου του ιδίου στοίχου με κλιμακοστάσιο και με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο τρίτος όροφος περιλαμβάνει 
τα υπ’ αριθμ. εκατόν πενήντα πέντε (155) εκατόν πενήντα 
έξη (156) και εκατόν πενήντα επτά (157) ακραία διαμε¬ 
ρίσματα που περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν πενήντα πέντε (155) διαμέρισμα 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδο¬ 
μικό σχέδιο, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα έξη και 29% (86,29) τετραγ. 
μέτρα και μικτό εμβαδόν εκατόν ένα και 73% (101,73) 
τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου τριάντα οκτώ δεκ. χιλιοστά (38°/οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 65% 
(77,65), ψήφους τριάντα οκτώ (38), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91°/οο), 
ανελκυστήρα εκατόν είκοσι δύο χιλιοστά (122°/οο) και 
κεντρικής θέρμανσης σαράντα εννέα χιλιοστά (49°/ 0 ο) και 
συνορεύει : Ανατ. Με το διαμέρισμα (143) του Γ' ορόφου 
του στοίχου (12). Δυτικά. Με το διαμέρισμα (156) του 
Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Βόρεια. Με το διαμέρισμα (156) του Γ' ορόφου του ιδίου 
στοίχου με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν_ πενήντα έξη (156) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεο¬ 
δομικό σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εβδομήντα τρία και 6% (73,06) τετραγ. 
μέτρα και μικτό εμβαδόν ογδόντα έξη και 14% (86,14) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντεκαι 
75% (65,75), ψήφους τριάντα τρεις (33) ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα επτά χιλιοστά 
(77°/οο), ανελκυστήρα εκατόν τρία χιλιοστά (103°/ Ο ο) κ.αι 
κεντρικής θέρμανσης σαράντα χιλιοστά (40°/οο) και συνο- 
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ρεύει : Ανατ. Με κλιμακοστάσιο και με τα διαμερίσματα 

(155) και (157) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου. Με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. Βόρεια. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με 
το διαμέρισμα (157) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου. 
Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα (155) 
του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου. 

. Το υπ’ αριθμ. εκατόν πενήντα επτά (157) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10. 73 πολεοδο- 
μικό σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εβδομήντα επτά και 40% (77,40 ) τετραγ. 
μέτρα και μικτό εμβαδόν ενενήντα ένα και 25% (91,35) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34°/ 00 ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγούνικά εξήντα, εννέα και 
65% (69,65), ψήφους τριάντα τέσσερεις (34), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο χιλιο¬ 
στά (82°/οο), ανελκυ,στήρα εκατόν εννέα χιλιοστά (109°/ οο ) 
και κεντρικής θέρμανσης σαράντα τρία χιλιοστά (43°/ 00 ) 
και συνορεύει : Ανατ. Με δρόμο. Δυτικά. Με το διαμέρισμα 

(156) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου και με κοινόκητητο 
οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ δέκα τέσσερα (14). 

Τπ’ αριθμ. δέκα τέσσερα (14) Πολυκατοικία. 

Η Πολυκατοικία με αριθμό δέκα τέσσερα (14) που ανήκει 
στον υπ’ αριθμ. δέκα τέσσερα (14) στοίχο, τύπου 4006/ 
Ιβ/1 αποτελείται από το Ισόγειο και τους πριυτο (Α), δεύ¬ 
τερο (Β) και τρίτο (Γ) πάνω από το Ισόγειο ορόφους, η 
περιγραφή των οποίοι έχει ως εξής : 

ΙΣΟΓΕΙΟ : Το Ισόγειο περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμ. 
εκατόν πενήντα οκτώ (158), εκατόν πενήντα εννέα (159) 
και εκατόν εξήντα (160) ακραία διαμερίσματα που περι- 
γράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν πενήντα οκτώ (158) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδο- 
μικό σχέδιο, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα έξη και 29% (86,29) τετραγ. 
μέτρα και μικτό εμβαδόν εκατό και 21% (100,21) τετρ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα οκτώ δεκ. χιλιοστά (38°/οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 65% 

(77,65), ψήφους τριάντα οκτώ (38), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91°/οο), · 
ανελκυστήρα τριάντα χιλιοστά (30°/ 0 ο) και κεντρικής 
θέρμανσης είκοσι οκτώ χιλιοστά (28°/οο) και συνορεύει : 
Ανατ. Με το ισόγειο διαμέρισμα (159) του ιδίου στοίχου 
με κλιμακοστάσιο και με δρόμο. Δυτικά. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βόρεια. Με κοινόκτητο οικόπεδο, με το ισόγειο 
διαμέρισμα (159) του ιδίου στοίχου. Νότια. Με το ισόγειο 
διαμέρισμα (148) του στοίχου (13). 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν πενήντα εννέα (159) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδο- 
μικό σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εβδομήντα τρία και 6% (73,06) τετραγ. 
μέτρα και μικτό εμβαδόν ογδόντα τέσσερα και 85% (84,85) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33°/ 0 οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και 
75% (65,75), ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα επτά χιλιο¬ 
στά (77°/ 0 ο), ανελκυστήρα είκοσι έξη χιλιοστά (26°/ 0 ο) 
και κεντρικής θέρμανσης είκοσι τρία χιλιοστά (23°/ 00 ) 
και συνορεύει : Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το 
ισόγειο διαμέρισμα (160) του ιδίου στοίχου. Δυτικά. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο και με το ισόγειο διαμέρισμα (158) 
του ιδίου στοίχου. Βόρεια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νότια. 
Με κλιμακοστάσιο και με το ισόγειο διαμέρισμα (158) 
καμ (160) του ιδίου στοίχου. 


Το υπ’ αριθμ. εκατόν εξήντα (160) διαμέρισμα, που 
φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβα¬ 
δόν εβδομήντα επτά και 40% (77,40) τετρ. μέτρα και μικτό 
εμβαδόν ογδόντα εννέα και 89% (89,89) τετρ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34°/ 0 οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και 65% (69,65), 
ψήφους τριάντα τέσσερεις (34), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά (82°/ 0 ο), 
ανελκυστήρα είκοσι επτά χιλιοστά (27°/ 00 ) και κεντρικής 
θέρμανσης είκοσι πέντε χιλιοστά (25°/ 0 ο) και συνορεύει : 
Ανατ. Με το ισόγειο διαμέρισμα (170) του στοίχου (15). 
Δυτικά. Με το ισόγειο διαμέρισμα (159) του ιδίου στοίχου 
με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρεια. 
Με το ισόγειο διαμέρισμα (159) του ιδίου στοίχου, με 
κοινόκτητο οικόπεδο. Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο πρώτος όροφος περιλαμβάνει 
τα υπ’ αριθμ. εκατόν εξήντα ένα (161), εκατόν εξήντα 
δύο (162) και εκατόν εξήντα τρία (163) ακραία διαμερί¬ 
σματα που περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εξήντα ένα (161) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. Γ1241/Α/3δ/1.10.73 πολεο¬ 
δομικό σχέδιο, αποτελ,είται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα έξη και 19% (86,29) τετραγωνικά 
μέτρα, και μικτό εμβαδόν εκατό και 21% (100,21) τετρ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα οκτώ δεκ. χιλιοστά (38°/οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 65% 

(77.65) , ψήφους τριάντα οκτώ (38), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91°/ 0 ο), 
ανελκυστήρα εκατόν ένα χιλιοστά (101°/οο) και κεντρικής 
θέρμανσης είκοσι οκτώ χιλιοστά (28°/ 00 ) και συνορεύει : 
Ανατ. Με το διαμέρισμα- (162) του Α' ορόφου του ιδίου 
στοίχου, με κλιμακοστάσιο και με δρόμο. Δυτικά. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρεια. Με κοινόκτητο οικόπεδο 
και με το διαμέρισμα (162) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου. 
Νότια. Με το διαμέοισμα (151) του Α' ορόφου του στοίχου 
(13). 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εξήντα δύο(162) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1,1 0.73 πολεο¬ 
δομικό σχέδιο αποτελ.είται από τρία (3) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εβδομήντα τρία και 6% (73,0β) τετραγ. 
μέτρα και μικτό εμβαδόν ογδόντα τέσσερα και 85% (84,85) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33%οο) 
που αντιστοιχούν σε μότρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και 
75% (65,75), ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα επτά χιλιο¬ 
στά (77°/οο), ανελκυστήρα ογδόντα έξη χιλιοστά (86°/οο) 
και κεντρικής θέρμανσης είκοσι τρία χιλιοστά (23°/οο) 
και συνορεύει : Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το 
διαμέρισμα (163) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου. Δυτικά. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο και με διαμέρισμα (161) του ιδίου 
στοίχου. Βόρεια. Με · κοινόκτητο οικόπεδο. Νότια. Με 
κλιμακοστάσιο και με τα διαμερίσματα (161) και (165) 
του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν’ εξήντα τρία (163) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεο¬ 
δομικό σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθα¬ 
ρό εμβαδόν εβδομήντα επτά και 40% (77,40) τετρ. μέτρα 
και μικτό εμβαδόν ογδόντα εννέα και 89% (89,89) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34°/οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και 65% 

(69.65) , ψήφους τριάντα τέσσερεις (34), ποσοστό συμ- 
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μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά 
(82°/ οο), ανελκυστήρα εν&νηντα ένα χιλιοσ »α (91°/οο) και 
κεντρικής θέρμανσης είκοσι πέντε χιλιοστά (25°/ 00 ) και 
συνορεύει : Ανατ. Με το διαμέρισμα (173) του Α' ορόφου 
του στοίχου (15). Δυτικά. Με το διαμέρισμα (162) του 
Α' ορόφου του ιδίου στοίχου με κλιμακοστάσιο και με δρόμο. 
Βόρεια. Με το διαμέρισμα (162) του Α' ορόφου τουιδίου 
στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. Με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

ΔΕΓΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο δεύτερος όροφος περι¬ 
λαμβάνει τα υπ’ αριθμ. εκατόν εξήντα τέσσερα (164) εκατόν 
εξήντα πέντε (165) και εκατόν εξήντα έξη (166) ακραία 
διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εξήντα τέσσερα (164) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/38/1.10.73 πολεοδο- 
μικό σχέδιο, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα έξη και 29% (86,29) τετραγ. μέτρα 
και μικτό εμβαδόν εκατό και 21% (100,21) τετραγ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου τριάντα οκτώ δεκ. χιλιοστά (38°/ 0 οο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 65% 

(77,65), ψήφους τριάντα οκτώ (38), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91°/ 0 ο), 
ανελκυστήρα εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111°/ 00 ) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης είκοσι οκτώ χιλιοστά (28°/οο) και συνορεύει : 
Ανατ. Με το διαμέρισμα (165) του Β' ορόφου με κλι¬ 
μακοστάσιο και με δρόμο. Δυτικά. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Βόρεια. Με κοινόκτητο οικόπεδο καί με το διαμέρισμα 
(165) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου. Νότια. Με το δια¬ 
μέρισμα (154) του Β' ορόφου του στοίχου (13). 

Το υπ’ αριθμ. ακατόν εξήντα πέντε (165) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδο- 
μικο σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εβδομήντα τρία και 6% (73,06) τετρ. 
μέτρα, και μικτό εμβαδόν ογδόντα τέσσερα και 85% (84,85) 
τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου · οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33°/ 0 οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και 75% 
(65,75), ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα επτά χιλιοστά 
(77°/ 00 ), ανελκυστήρα ενενήντα τέσσερα χιλιοστά (94°/ 00 ) 
και κεντρικής θέρμανσης είκοσι τέσσερα χιλιοστά (24°/ 00 ) 
και συνορεύει : Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και το δια¬ 
μέρισμα (166) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου. Δυτικά. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα (164) του 
Β' ορόφου του ιδίου στοίχου. Βόρεια. Με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. Νότια. Με κλιμακοστάσιο και με τα διαμερίσματα 
(164) και (166) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εξήντα έξη (166) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1 .10.73 πολεο- 
δομικό σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εβδομήντα επτά και 40% (77,40) τετραγ. 
μέτρα και μικτό εμβαδόν ογδόντα εννέα και 89% (89,89) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου, τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34°/οοο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και 
65% (69,65), ψήφους τριάντα τέσσερεις (34), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο χιλιο¬ 
στά (82°/ οο), ανελκυστήρα εκατό χιλιοστά (10Ο°/οο) και 
κεντρικής θέρμανσης είκοσι πέντε χιλιοστά (25%ο) και 
συνορεύει : Ανατ. Με το διαμέρισμα (176) του Β' ορόφου 
του στοίχου (15). Δυτικά. Με το διαμέρισμα (165) του 
Β' ορόφου του. ιδίου στοίχου, με κλιμακοστάσιο και με 
δρόμο. Βόρεια. Με το διαμέρισμα (165) του Β' ορόφου του 
ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. Νότια. Με 
κοινόκτητο. οικόπεδο. 


ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο τρίτος όροφος περιλαμβάνει 
τα υπ’ αριθμ. εκατόν εξήντα επτά (167), εκατόν εξήντα 
οκτώ (168) και εκατόν εξήντα εννέα (169) ακραία δια¬ 
μερίσματα που περιζράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εξήντα επτά (167) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεο- 
δομικό σχέδιο, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα έξη και 29% (86,29) τετραγ. 
μέτρα και μικτό εμβαδόν εκατό και 21% (100,21) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα οκτώ δεκ. χιλιοστά (38°/οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 65% 

(77.65) , ψήφους τριάντα οκτώ (38), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91 ο / 0ο ) ? 
ανελκυστήρα εκατόν είκοσι δύο χιλιοστά (122 0 / 00 ) και 
κεντρικής θέρμανσης είκοσι οκτώ χιλιοστά (28°/ 00 ) και 
συνορεύει : Ανατ. Με το διαμέρισμα (168) του Γ' ορόφου 
του ιδίου στοίχου με κλιμακοστάσιο και με δρόμο. Δυτικά. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρεια. Με κοινόκτητο οικόπεδο 
και με το διαμέρισμα (168) του Γ' ορόφου. Νότια. Με το 
διαμέρισμα (157) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εξήντα οκτώ (168) δια¬ 
μέρισμα, που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 
πολεοδομικό σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα τρία και 6% (73,06) τετρ. 
μέτρα και μικτό εμβαδόν ογδόντα τέσσερα και 85% (84,85) 
τετρ. μέτρα ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33°/ 0 οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και 75% 
(65,75), ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα επτά χιλιοστά 
(77°/οο), ανελκυστήρα εκατόν τρία χιλιοστά (103°/ οο ) και 
κεντρικής θέρμανσης είκοσι τέσσερα χιλιοστά (24°/ 00 ) 
και συνορεύει : Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το 
διαμέρισμα (169) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου. Δυτικά. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα (167) του 
Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου. Βόρεια. Με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. Νότια, κλιμακοστάσιο και με τα διαμερίσματα (167) 
και (169) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εξήντα εννέα (169) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεο¬ 
δομικό σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εβδομήντα επτά και 40% (77,40) τετραγ. μέτρα, 
και μικτό εμβαδόν ογδόντα εννέα και 89% (89,89) τετρ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34°/ 00 ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και 65% 

(69.65) , ψήφους τριάντα τέσσερεις (34), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά 
(82°/ οο), ανελκυστήρα εκατόν εννέα χιλιοστά (109°/οο) 
και κεντρικής θέρμανσης είκοσι πέντε χιλιοστά (25°/ 0 ο) 
και συνορεύει : Ανατ. Με το διαμέρισμα (179) του Γ' ορό¬ 
φου του στοίχου (15). Δυτικά. Με το διαμέρισμα (168) του 
του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου με κλιμακοστάσιο και 
με δρόμο. Βόρεια. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το δια¬ 
μέρισμα (168) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου. Νότια. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στοίχος δέκα πέντε (15) 

Τπ’ αριθμ. δέκα πέντε (15) Πολυκατοικία. 

Η πολυκατοικία με αριθμό δέκα πέντε . (15) που ανήκει 
στον υπ' αριθμ. δέκα πέντε (15) στοίχο, τύπου ,4006-ΙΒ/Ι, 
αποτελείται από το Ισόγειο και τους Πρώτο (Α) Δεύτερο. 
(Β) και Τρίτο (Γ) πάνω από το Ισόγειο ορόφους η περί-: 
γραφή των οποίων έχει εος.εξής ; 

ΙΣΟΓΕΙΟ : Το Ισόγειο περιλαμβάνει τα υπ' αριθμ. 
εκατόν εβδομ-ήντα (170), εκατόν εβδομήντα ένα (171), 
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εκατόν εβδομήντα δύο (172) ακραία διαμερίσματα, που 
περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ' αριθμ. εκατόν εβδομήντα (170) διαμέρισμα, που 
φαίνεται στο υπ' αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.1973 πολεοδομικό 
σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβα¬ 
δόν εβδομήντα επτά και 40 % (77,40) τετρ. μέτρα και 
μικτό εμβαδόν ογδόντα εννέα και 89 % (89,89) τετρ. μέτρα, 
ποσοστό συν ιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34 0 /οο 0 ) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και 65% (65,65), 
ψήφους τριάντα τέσσερεις (34), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά (82°/ 00 ), 
ανελκυστήρα είκοσι επτά χιλιοστά (27°/οο) και κεντρικής 
θέρμανσης είκοσι τέσσερα χιλιοστά (24°/ 00 ) και συνορεύει : 
Αν Με το ισόγειο διαμέρισμα (171) του ιδίου στοίχου με 
κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστο πεζόδρομο. Δυτ. Με 
το ισόγειο διαμέρισμα (160) του στοίχου (14). Βόρ. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο και με το ισόγειο διαμέρισμα (171) 
του ιδίου στοίχου. Νότ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ' αριθμ. εκατόν εβδομήντα ένα (171) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ' αριθμ. 11241 /Α/33/1.10.1973 πολεο¬ 
δομικό σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει 
καθαρό εμβαδόν εβδομήντα τρία και 6 % (73,06) τετραγ. 
μέτρα, και μικτό εμβαδόν ογδόντα τέσσερα και 85 % 
(84,85) τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά 
(33°/ 0 οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα 
πέντε και 75 % (65,75), ψήφους τριάντα τρεις (33), πο¬ 
σοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα 
επτά χιλιοστά (77°/ 00 ), ανελκυστήρα είκοσι έξη χιλιοστά 
(26°/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι δύο χιλιοστά 
(22°/οο) και συνορεύει : Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο και 
με το ισόγειο διαμέρισμα (172) του ιδίου στοίχου. Δυτ. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το ισόγειο διαμέρισμα 
(170) του ιδίου στοίχου. Βόρ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Νότ. Με κλιμακοστάσιο και με τα ισόγεια διαμερίσματα 

(170) και (172) του ιδίου στοίχου. 

Το υπ' αριθμ. εκατόν εβδομήντα δύο (172) διαμέρισμα 
που φαίνεται στο υπ' αριθμ.. 11241/Α/3δ/1.10.1973 πολεο¬ 
δομικό σχέδιο αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμά¬ 
τια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα έξη και 29 % (86,29) τετραγ. 
μέτρα και μικτό εμβαδόν εκατό και 21 % (100,21) τετρ. 
μέτρα ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα οκτώ δεκ. χιλιοστά (38°/ 0 οο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 65 % 
(77,65), ψήφους τριάντα οκτώ (38), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91°/ 0ο ), 
ανελκυστήρα τριάντα χιλιοστά (30°/ Ο ο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης είκοσι επτά χιλιοστά (27°/ 0 ο) και συνορεύει : Αν. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτ. Με το ισόγειο διαμέρισμα 

(171) του ιδίου στοίχου με κλιμακοστάσιο και με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. Βόρ. Με το ισόγειο διαμέρισμα (171) 
του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. Νότ. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο Πρώτος όροφος περιλαμβά¬ 
νει τα υπ' αριθμ. εκατόν εβδομήντα τρία (173) εκατόν 
εβδομήντα τέσσερα (174) και εκατόν εβδομήντα πέντε 
(175) ακραία διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ' αριθμ. εκατόν εβδομήντα τρία (173) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ' αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.1973 πο¬ 
λεοδομικό σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εβδομήντα επτά και 40 % (77,40) τετραγ. 
μέτρα, και μικτό εμβαδόν ογδόντα εννέα και 89 % (89,89) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί. .του όλου οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά 
(3.4°/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα 


εννέα και 65 % (69,65), ψήφους τριάντα τέσσερεις (34), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα 
δύο χιλιοστά (82 °/ 00 ), ανελκυστήρα ενενήντα ένα χιλιοστά 
(91°/οο) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι τέσσερα χιλιοστά 
(24°/ 0 ο) και συνορεύει : Αν. Με το διαμέρισμα (174) 
του Α' ορόφου του ίδιου στοίχου με κλιμακοστάσιο και με 
κοινόχρηστο πεζόδρομο. Δυτ. Με το διαμέρισμα (163) 
του Α' ορόφου του στοίχου (14). Βόρ. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο και με το διαμέρισμα (174) του Α' ορόφου του 
ιδίου στοίχου. Νότ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ' αριθμ. εκατόν εβδομήντα τέσσερα (174) διαμέ¬ 
ρισμα που φαίνεται στο υπ' αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 
πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμά¬ 
τια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει 
καθαρό εμβαδόν εβδομήντα τρία και 6 % (73,06) τετραγ. 
μέτρα, και μικτό εμβαδόν .ογδόντα τέσσερα και 85 % 
(84,85) τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά 
(33°/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα 
πέντε και 75% (65,75), ψήφους τριάντα τρεις (33), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδο¬ 
μήντα επτά χιλιοστά (77°/οο), ανελκυστήρα ογδόντα έξη 
χιλιοστά (86°/ 0 ο) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι δύο 
χιλιοστά (22° /οο) και συνορεύει : Αν. Με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο και με το διαμέρισμα (175) του Α' ορόφου του 
ιδίου στοίχου. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το 
διαμέρισμα (173) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου. Βόρ. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νότ. Με κλιμακοστάσιο και με 
τα διαμερίσματα. (173) και (175) του Α' ορόφου του 
ιδίου στοίχου. 

Το υπ' αριθμ. εκατόν εβδομήντα πέντε (175) διαμέ¬ 
ρισμα, που φαίνεται στο υπ' αριθμ. 11241 /Α/3δ /1.10.73 
πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους 
έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα έξη και 29 % (86,29) τετραγ. 
μέτρα, και μικτό εμβαδόν εκατό και 21 % (100,21) τετραγ. 
μέτρα ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα οκτού δεκ. χιλιοστά (38°/οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 65 % 
(77,65), ψήφους τριάντα οκτώ (38), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91°/οο), 
ανελκυστήρα εκατόν ένα χιλιοστά (101°/οο) και κεντρικής 
θέρμανσης είκοσι επτά χιλιοστά (27°/οο) και συνορεύει : 
Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτ. -Με το διαμέρισμα 
(174) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου με κλιμακοστάσιο 
και με κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρ. Με το διαμέρισμα (174) 
του Α' ορόφου' του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. Νότ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο δεύτερος όροφος περιλαμ¬ 
βάνει τα υπ' αριθμ. εκατόν εβδομήντα έξη (176) εκατόν 
εβδομήντα επτά (177) και εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) 
ακραία διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ' αριθμ. εκατόν εβδομήντα έξη (176) διαμέρισμα 
που φαίνεται στο υπ' αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεο¬ 
δομικό σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εβδομήντα επτά και 40 % (77,40) τετραγ. 
μέτρα, και μικτό εμβαδόν ογδόντα εννέα και 89 % (89,89) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά 
(34°/ 00 ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα 
εννέα και 65 % (69,65), ψήφους τριάντα τέσσερεις (34), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα 
δύο χιλιοστά (82 %ο), ανελκυστήρα εκατό χιλιοστά (100°/οο) 
και κεντρικής θέρμανσης είκοσι τέσσερα χιλιοστά (24°/οο) 
και συνορεύει : Αν. Με το διαμέρισμα (177) του Β' 
ορόφου του ιδίου στοίχου με κλιμακοστάσιο και με κοι¬ 
νόχρηστο πεζόδρομο. Δυτ. Με το διαμέρισμα (166) του 
Β' ορόφου του στοίχου (14). Βόρ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 
και με το διαμέρισμα (177) του Β'. ορόφου του ιδίου στοί¬ 
χου. Νότ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
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Το υπ’ αριθμ. εκατόν εβδομήντα επτά (177) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεο- 
δομικό σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εβδομήντα τρία και 6% (73,06) τετραγ. 
μέτρα, και μικτό εμβαδόν ογδόντα τέσσερα και85% (84,85) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33°/οοο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και 
75% (65,75). ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα επτά χιλιοστά 
(77% οο), ανελκυστήρα ενενήντα τέσσερα χιλιοστά (94%οο) 
και κεντρικής θέρμανσης είκοσι τρία χιλιοστά (23°/οο) και 
συνορεύει : Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το δια¬ 
μέρισμα (178) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου. Δυτικά. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα (176) του 
Β' ορόφου του ιδίου στοίχου. Βόρεια. Με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. Νότια. Με κλιμακοστάσιο και με τα διαμερίσματα 

(176) και (178) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεο- 
δομικό σχέδιο αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα έξη και 29% (86,29) τετραγ. 
μέτρα, και μικτό εμβαδόν εκατό και 21% (100,21) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα οκτώ δεκ. χιλιοστά (38°/οο 0 ) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 65% 

(77.65) , ψήφους τριάντα οκτώ (38), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστου ενενήντα ένα χιλιοστά (91 % 00 ), 
ανελκυστήρα εκατόν ένδεκα χιλιοστά (1Τ1°/ 0 ο) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης είκοσι επτά χιλιοστά (27°/οο) και συνορεύει: 
Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. Με το διαμέρισμα 

(177) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου με κλιμακοστάσιο 
και με κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρεια. Με το διαμέρισμα 
(177) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο τρίτος όροφος περιλαμβάνει 
τα υπ’ αριθμ. εκατόν εβδομήντα εννέα (179), εκατόν ογδόντα 
(180) και εκατόν ογδόντα ένα (181) ακραία διαμερίσματα 
που περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν εβδομήντα εννέα (179) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεο- 
δομικό σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εβδομήντα επτά και 40% (77,40) και 
μικτό εμβαδόν ογδόντα εννέα και 89% (89,89) τετρ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34°/ 0 οο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και 65% 

(69.65) , ψήφους τριάντα τέσσερεις (34), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά 
(82% οο), ανελκυστήρα εκατόν εννέα χιλιοστά (109%οο) και 
κεντρικής θέρμανσης είκοσι τέσσερα χιλιοστά (24% 00 ) και 
συνορεύει : Ανατ. Με το διαμέρισμα (180) του Γ' ορόφου 
του ιδίου στοίχου με κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστο 
πεζόδρομο. Δυτικά. Με το διαμέρισμα (164) του Γ' ορόφου, 
του στοίχου (14). Βόρεια. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με 
το διαμέρισμα (180) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου. 
Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν ογδόντα (180) διαμέρισμα, που 
φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εβδομήντα τρία και 6% (73,06 ) τετρ. μέτρα, και 
μικτό εμβαδόν ογδόντα τέσσερα και 85% (84,85) τετρ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33%οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και 75% 
(65,75), ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμετοχής 


στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα επτά χιλιοστά 
(77%οο), ανελκυστήρα εκατόν τρία χιλιοστά (103°/ Ο ο) και 
κεντρικής θέρμανσης είκοσι τρία χιλιοστά (23%οο) και 
συνορεύει : Ανατ. Με κοινότητο οικόπεδο και με το δια¬ 
μέρισμα (181) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου. Δυτικά. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα (179) του 
Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου. Βόρεια. Με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. Νότια. Με κλιμακοστάσιο και με τα διαμερίσματα 
(179) και (181) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν ογδόντα ένα (181) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/38/1.10.73 πολεο¬ 
δομικό σχέδιο, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χοίρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα έξη και 29% (86,29) τετραγ. μέτρα, 
και μικτό εμβαδόν εκατό και 21% (100,21) τετρ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου τριάντα οκτώ δεκ. χιλιοστά (38% 00 ο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 65% 

(77,65), ψήφους τριάντα οκτώ (38), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστου ενενήντα ένα χιλιοστά (91% 0 ο), 
ανελκυστήρα εκατόν είκοσι δύο χιλιοστά (122°/οο) και 
κεντρικής θέρμανσης είκοσι επτά χιλιοστά (27%οο) και 
συνορεύει : Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. Με το 
διαμέρισμα (180) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου, με 
κλιμακοστάσιο και με κοινόκητητο οικόπεδο. Βόρεια. Με 
το διαμέρισμα (180) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου 
και με κοινόκτητο οικόπεδο. Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στοίχος δέκα έξη (16). 

Τπ’ αριθμ. δέκα έξη (16) Πολυκατοικία. 

II Πολυκατοικία με αριθμό δέκα έξη (16) που ανήκει 
στον υπ’ αριθμ. δέκα έξη (16) στοίχο, τύπου 4050 απο- 
τελείται από το Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) 
και τρίτο (Γ) πάνω από το Ισόγειο ορόφους η περιγραφή 
των οποίων έχει ως εξής : 

ΙΣΟΓΕΙΟ : Το Ισόγειο περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμ. εκατόν 
ογδόντα δύο (182), εκατόν ογδόντα πέντε (185) ακραία 
και εκατόν ογδόντα τρία (183), εκατόν ογδόντα τέσσερα 
(184) μεσαία διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν ογδόντα δύο (182) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεο¬ 
δομικό σχέδιο, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα οκτώ και 32% (88,32) τετραγ. 
μέτρα και μικτό εμβαδόν εκατόν επτά και 84% (107,84) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκ. χιλιοστά (39% 0 οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα εννέα 
και 48% (79,48), ψήφους τριάντα εννέα (39), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα τρία 
χιλιοστά (73% 00 ), ανελκυστήρα είκοσι τέσσερα χιλιοστά 
(24%οο) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι εννέα χιλιοστά 
(29%οο) και συνορεύει : Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Δυτικά. Με κοινόχρηστο διάδρομο και με δρόμο. Βόρεια. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νότια. Με κοινόχρηστο διάδρομο 
και με το ισόγειο διαμέρισμα (183) του ιδίου στοίχου. 

Το υπ' αριθμ. εκατόν ογδόντα τρία (183) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ' αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδο¬ 
μικό σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια,, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εβδομήντα έξη και 32 % (76,32) τετρ. 
μέτρα και μικτό εμβαδόν ενενήντα τρία και 19 % (93,19) 
τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34%οοο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και 
69% (68,69), ψήφους τριάντα τέσσερεις (34), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα τρία χιλιο¬ 
στά (63%οο), ανελκυστήρα είκοσι ένα χιλιοστά (21%οο) 
και κεντρικής θέρμανσης είκοσι πέντε χιλιοστά (25% 0 ο) 
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και συνορεύει; Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτ.'Με 
κοινόχρηστο διάδρομο. ,Βόρ. Με το ισόγειο διαμέρισμα 
(182) του ιδίου στοίχου. Νότ. Με το ισόγειο διαμέρισμα 
(184) του ιδίου στοίχου. 

Το υπ' αριθμ. εκατόν ογδόντα τέσσερα (184) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ' αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδο- 
μικό σχέδιο αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κου¬ 
ζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν πενήντα και 88 % (50,88) τετραγωνικά μέτρα, 
και μικτό εμβαδόν εξήντα δύο και 13 % (62,13) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστό συν ιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου είκοσι τρία δεκ. χιλιοστά (23%οο), που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά σαράντα πέντε και 79 % 
(45,79), ψήφους είκοσι τρεις (23), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων σαράντα ένα χιλιοστά (41°/οο), 
ανελκυστήρα δέκα τέσσερα χιλιοστά (14°/οο) και κεντρικής 
θέρμανσης δέκα επτά χιλιοστά (17°/οο) και συνορεύει : 
Αν. Με, κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτ. Με κοινόχρηστο διά¬ 
δρομο. Βόρ. Με το ισόγειο διαμέρισμα (183) του ιδίου 
στοίχου. Νοτ. Με το ισόγειο διαμέρισμα (185) του ιδίου 
στοίχου. 

Το υπ' αριθμ. εκατόν ογδόντα πέντε (185) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ' αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδο- 
μικό σχέδιο αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα οκτώ και 32 % (88,32) τετραγ. 
μέτρα και μικτό εμβαδόν εκατόν επτά και 84 % (107,84) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκ. χιλιοστά (39°/οοο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα εννέα 
και 48 % (79,48), ψήφους τριάντα εννέα (39), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα τρία 
χιλιοστά (73°/ 0 ο), ανελκυστήρα είκοσι τέσσερα χιλιοστά 
(24»/ οο) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι εννέα χιλιοστά 
(29°/οο) και συνορεύει : Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Δυτ. Με κοινόχρηστο διάδρομο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Βόρ. Με το ισόγειο διαμέρισμα (184) του ιδίου στοίχου. 
Νότ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο Πρώτος όροφος περιλαμβά¬ 
νει τα υπ' αριθμ. εκατόν ογδόντα έξη (186), εκατόν ογδόντα 
εννέα (189) ακραία και εκατόν ογδόντα επτά (187), εκα¬ 
τόν ογδόντα οκτώ (188) μεσαία διαμερίσματα που περι- 
γράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν ογδόντα έξη (186) διαμέρισμα 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεοδο- 
μικό σχέδιο, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα οκτώ κα 32% (88,32) τετραγ. 
μέτρα κα μικτό εμβαδόν εκατόν επτά και 84% (107,84) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του .όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκ. χιλιοστά (39°/οοο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα εννέα 
και 48% (79,48), ψήφους τριάντα εννέα (39), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα τρία 
χιλιοστά (73°/οο), ανελκυστήρα ογδόντα ένα χιλιοστά 
(81°/οο) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι εννέα χιλιοστά 
(29°/οο) καί συνορεύει : Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Δυτικά. Με κοινόχρηστο διάδρομο και με δρόμο. Βόρεια. 
Μέ κοινόκτητο οικόπεδο. Νότια. Με κοινόχρηστο διάδρομο 
καίμε το διαμέρισμα (187) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν ογδόντα επτά (187) διαμέρισμα, 
"που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδο- 
μικό σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, ’ λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εβδομήντα έξη και 32% (76,32) τετραγ. 
μέτρα, και μικτό εμβαδόν ενενήντα τρία και 19% (93,19) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34°/οοο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και 
69% (68,69), ψήφους τριάντα τέσσερεις (34), ποσοστό 
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συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα τρία χιλιοστά 
(63°/ 0 ο), ανελκυστήρα εβδομήντα χιλιοστά (70°/οο) και 
κεντρικής θέρμανσης είκοσι πέντε χιλιοστά (25°/οο) και 
συνορεύει : Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. Με 
κοινόχρηστο διάδρομο. Βόρεια. Με το διαμέρισμα (186) 
του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου. Νότια. Με το διαμέρισμα 
(188) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν οζδόντα οκτώ (188) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδο- 
μικό σχέδιο, αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν πενήντα και 88% (50,88) τετρ. μέτρα, 
και μικτό εμβαδόν εξήντα δύο και 13% (62,13) τετρ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου είκοσι τρία δεκ. χιλιοστά (23°/οοο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά σαράντα πέντε και 79% (45,79), 
ψήφους είκοσι τρεις (23), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων σαράντα ένα χιλιοστά (41°/οο), ανελκυ¬ 
στήρα σαράντα έξη χιλιοστά (46%ο) και κεντρικής θέρμανσης 
δέκα επτά χιλιοστά (17°/οο) και συνορεύει : Ανατ. Με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. Με κοινόχρηστο διάδρομο. Βό¬ 
ρεια. Με το διαμέρισμα (187) του Α' ορόφου του ιδίου στοί¬ 
χου. Νότια. Με το διαμέρισμα (189) του Α' ορόφου του 
ιδίου στοίχου. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν ογδόντα εννέα (189) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 1'1241/Α/3δ/1.10.73 πολεο- 
δομικό σχέδιο, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν, ογδόντα οκτώ και 32% (88,32) τετραγ. 
μέτρα, και μικτό εμβαδόν εκατόν επτά και 84% (107,84) 
τετραγ. μέτρα ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκ, χιλιοστά (39°/οοο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα εννέα 
και 48% (79,48), ψήφους τριάντα εννέα (39), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα τρία 
χιλιοστά (73°/οο), ανελκυστήρα ογδόντα ένα χιλιοστά 
(81°/οο) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι εννέα χιλιοστά 
(29°/ 00 ) και συνορεύει ; Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Δυτικά. Με κοινόχρηστο διάδρομο και με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βόρεια. Με το διαμέρισμα (188) του Α' ορόφου 
του ιδίου στοίχου. Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο δεύτερος όροφος περιλαμ¬ 
βάνει τα υπ' αριθμ. εκατόν ενενήντα (190), εκατόν ενενήντα 
τρία (193) ακραία και εκατόν ενενήντα ένα (191), εκατόν 
ενενήντα δύο (192) μεσαία διαμερίσματα που περιγράφονται 
ως εξής : 

Το υπ' αριθμ. εκατόν ενενήντα (190) διαμέρισμα που 
φαίνεται στο υπ' αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κου¬ 
ζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν ογδόντα οκτώ και 32 % (88,32) τετραγ. μέτρα και 
μικτό εμβαδόν εκατόν επτά και 84 % (107,84) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα εννέα δεκ. χιλιοστά (39°/οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα εννέα και 48 % 
(79,48), ψήφους τριάντα εννέα (39), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα τρία χιλιοστά 
(73°/οο), ανελκυστήρα ογδόντα εννέα χιλιοστά (89%ο) 
και κεντρικής θέρμανσης είκοσι, εννέα χιλιοστά (29° /οο) 
και συνορεύει : Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτ. Με 
κοινόχρηστο διάδρομο και με δρόμο. Βόρ. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Νότ. Με κοινόχρηστο διάδρομο και με το δια¬ 
μέρισμα (191) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου. 

Το υπ' αριθμ. εκατόν ενενήντα ένα (191) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ' αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.1973 πο¬ 
λεοδομικό σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει 
καθαρό εμβαδόν εβδομήντα έξη και 32 % (76,32) τετρ. 
μέτρα και μικτό εμβαδόν ενενήντα τρία και 1.9 % (93,19) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
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του όλου οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34 0 / 00 ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και 
69 % (68.69), ψήφους τριάντα τέσσερεις (34), ποσοστό 
■συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα τρία χιλιο¬ 
στά (63°/ 0 ο), ανελκυστήρα εβδομήντα επτά χιλιοστά 
(77°/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι πέντε χιλιοστά 
(25°/οο) και συνορεύει : Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Δυτ. Με κοινόχρηστο διάδρομο. Βόρ. Με το διαμέρισμα 
(190) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου. Νότ. Με το 
διαμέρισμα (192) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου. 

Το υπ' αριθμ. εκατόν ενενήντα δύο (192) διαμέρισμα που 
φαίνεται στο υπ' αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβα¬ 
δόν πενήντα και 88% (50,88) τετραγ. μέτρα και μικτό 
εμβαδόν εξήντα δύο και 13 % (62,13) τετραγ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου είκοσι τρία δεκ. χιλιοστά (23°/ 0 οο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά σαράντα πέντε και 79% (45,79), 
ψήφους είκοσι τρείς (23), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων σαράντα ένα χιλιοστά (41°/ 00 ), ανελκυ¬ 
στήρα· πενήντα ένα χιλιοστά (51°/οο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης δέκα επτά χιλιοστά (17°/ 00 ) και συνορεύει : Αν. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτ. Με κοινόχρηστο διάδρομο. Βόρ. 
Με το διαμέρισμα (191) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου. 
Νότ. Με το διαμέρισμα (193) του Β' ορόφου του ιδίου 
στοίχου. 

Το υπ' αριθμ. εκατόν ενενήντα τρία (193) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ' αριθμ. 11241/ Α/3δ/ 1.10.73 πολεοδο¬ 
μικό σχέδιο αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα οκτώ και 32 % (88,32) τετραγ. 
μέτρα, και μικτό εμβαδόν εκατόν επτά και 84 % (107,84) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκ. χιλιοστά (39°/οοο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα εννέα 
και 48 % (79,48), ψήφους τριάντα εννέα (39), ποσοστό 
συμμετοχής ■ στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα τρία 
χιλιοστά (73°/οο), ανελκυστήρα ογδόντα εννέα χιλιοστά 
(89°/οο) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι εννέα χιλιοστά 
(29°/οο) και συνορεύει : Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Δυτ. Με κοινόχρηστο διάδρομο, και με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Βόρ. Με το διαμέρισμα (192 ) του Β' ορόφου και του ιδίου 
στοίχου. Νότ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο τρίτος όροφος περιλαμβάνει 
τα υπ' αριθμ. εκατόν ενενήντα τέσσερα (194) εκατόν ενε¬ 
νήντα επτά (197) ακραία και εκατόν ενενήντα πέντε (195), 
εκατόν ενενήντα έξη (196) μεσαία διαμερίσματα που περι- 
γράφονται ως εξής : 

Το υπ' αριθμ. εκατόν ενενήντα τέσσερα (194) διαμέρισμα 
που φαίνεται στο υπ' αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδο¬ 
μικό σχέδιο αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα οκτό) και 32 % (88,32) τετρα¬ 
γωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν εκατόν επτά και 84 % 
(107,84) τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου «τριάντα εννέα δεκ. χιλιοστά 
(39°/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδο¬ 
μήντα εννέα και 48 % (79,48), ψήφους τριάντα εννέα (39), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα 
τρία χιλιοστά (73°/οο), ανελκυστήρα ενενήντα επτά χιλιο¬ 
στά (97°/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι εννέα χιλιο¬ 
στά (29°/ 00 ) και συνορεύει : Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Δυτ. Με κοινόχρηστο διάδρομο, και με δρόμο. Βόρ. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. Νότ. Με το διαμέρισμα (195) του 
Τ' ορόφου του ιδίου στοίχου; 

Το, υπ' αριθμ. εκατόν ενενήντα πέντε (195) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ' αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδο¬ 
μικό σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 


καθαρό, εμβαδόν εβδομήντα έξη και 32 % (76,32) τετραγ. 
μέτρα, και μικτό εμβαδόν ενενήντα τρία και 19 % (93,19) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλ.ου οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34°/οοο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και 
69% (68,69),· ψήφους τριάντα τέσσερεις (34), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστου εξήντα τρία χιλιο¬ 
στά (63°/οο), ανελκυστήρα ογδόντα τρία χιλιοστά (83°/οο) 
και κεντρικής θέρμανσης είκοσι πέντε χιλιοστά (25°/οο) 
και συνορεύει : Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτ. με κοι¬ 
νόχρηστο διάδρομο. Βόρ. Με το διαμέρισμα (194) του Γ' 
ορόφου του ιδίου στοίχου. Νότ. Με το διαμέρισμα (196) 
του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου. 

Το υπ' αριθμ. εκατόν ενενήντα έξη (196) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ' αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδο¬ 
μικό σχέδιο αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια κου¬ 
ζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν πενήντα και 88 % (50,88) τετραγ. μέτρα και 
μικτό εμβαδόν εξήντα δύο και 13% (62,13) τετραγ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου είκοσι τρία δεκ. χιλιοστά (23% 00 ) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά σαράντα πέντε και 79% (45,79) 
ψήφους είκοσι τρείς (23) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων σαράντα ένα χιλιοστά (41 % 0 ) ανελκυστήρα 
πενήντα έξη χιλιοστά (56% 0 ) και κεντρικής θέρμανσης 
δέκα επτά χιλιοστά (17% 0 ) και συνορεύει : Αν. Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. Δυτ. Με κοινόχρηστο διάδρομο. Βόρ. Με 
το διαμέρισμα (195) του Γ' ορόφου .του ιδίου στοίχου. 
Νότ. Με το διαμέρισμα (197) του Γ' ορόφου του ιδίου 
στοίχου. 

Το υπ' αριθμ. εκατόν ενενήντα επτά (197) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ' αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.1973 πο¬ 
λεοδομικό σχέδιο αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμά¬ 
τια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα οκτώ και 32 % (88,32) τετραγ. 
μέτρα και μικτό εμβαδόν εκατόν επτά και 84% (107,84) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκ. χιλιοστά (39% 00 ) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα εννέα 
και 48% (79,48), ψήφους τριάντα εννέα (39), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα τρία 
χιλιοστά (73% 0 ) ανελκυστήρα ενενήντα επτά χιλιοστά 
{97% 0 ) και κεντρικής θέρμανσης είκοσι εννέα χιλιοστά 
(29%„) και συνορεύει : Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτ. 
Με κοινόχρηστο διάδρομο και με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Βόρ. Με το διαμέρισμα (196) του Γ' ορόφου τόυ ιδίου 
στοίχου. Νότ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ Δέκα επτά (17). 

Τπ' αριθμ. Δέκα επτά (17) Πολυκατοικία. 

Η Πολυκατοικία με αριθμό δέκα επτά (17) που ανήκει 
στον υπ' αριθμ. δέκα επτά (17) στοίχο, τύπου 4050 αποτελεί- 
ται από το Ισόγειο και τους προ'ιτο (Α), δεύτερο (Β) και 
τρίτο (Γ) πάνω από το Ισόγειο ορόφους, η περιγραφή 
των οποίων έχει ως εξής : 

ΙΣΟΓΕΙΟ : Το Ισόγειο περιλαμβάνει τα υπ' αριθμ. 
εκατόν ενενήντα οκτώ (198), διακόσια δύο (202) ακραία 
και εκατόν ενενήντα εννέα (199), διακόσια (200) και διακό¬ 
σια ένα (201) μεσαία διαμερίσματα που περιγράφονται 
ως εξής : 

Το υπ' αριθμ. εκατόν ενενήντα οκτώ (198) διαμέρισμα 
που φαίνεται στο υπ' αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδο¬ 
μικό σχέδιο αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα οκτώ και 32% (88,32) τετραγ. 
μέτρα, και μικτό εμβαδόν εκατόν εννέα και 41 % (109,41) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκ. χιλιοστά (39 % 00 ) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα εννέα 
και 48% (79,48), ψήφους τριάντα εννέα (39), ποσοστό 
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συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων, εξήντα δύο χιλιο¬ 
στά (62 % 0 ), ανελκυστήρα είκοσι ένα χιλιοστά (21 %„) 
και κεντρικής θέρμανσης εξήντα δύο χιλιοστά .(82 % υ ) 
και συνορεύει : Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτ. Με το 
ισόγειο διαμέρισμα (199) του ίδιου στοίχου και με κοι¬ 
νόχρηστο διάδρομο. Βόρ. Με κοινόχρηστο διάδρομο και με 
κοινόκτητο οικόπεδο. Νότ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. εκατόν ενενήντα εννέα (199) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/38/1.10.73 πολεο- 
δομικό σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εβδομήντα έξη και 32% (76,32) τετραγ. μέτρα, 
και μικτό εμβαδόν ενενήντα· τέσσερα και 55% (94,55) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34 υ /οοο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και 69% 
(68,69), ψήφους τριάντα τέσσερεις (34), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων πενήντα τέσσερα χιλιοστά 
ανελκυστήρα δέκα οκτώ χιλιοστά (18°/οο) και κεντρικής 
θέρμανσης πενήντα τέσσερα χιλιοστά (54°/ 00 ) και συνορεύει: 
Ανατ. Με το ισόγειο διαμέρισμα (198) του ιδίου στοίχου. 
Δυτικά. Με το ισόγειο διαμέρισμα (200) του ιδίου στοίχου. 
Βόρεια. Με κοινόχρηστο διάδρομο. Νότια. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια (200) διαμέρισμα, που φαίνεται 
στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό σχέδιο, 
αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
πενήντα και 88% (50,88) τετραγ. μέτρα και μικτό εμβαδόν 
εξήντα τρία και 3% (63,03) τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι 
τρία δεκ. χιλιοστά (23°/ 0 οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά σαράντα πέντε και 79% (45,79), ψήφους 
είκοσι τρεις (23), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστου τριάντα έξη χιλιοστά (36°/οο), ανελκυστήρα 
δώδεκα χιλιοστά (12 0 / 00 ) και κεντρικής θέρμανσης τριάντα 
έξη χιλιοστά (36°/οο) και συνορεύει : Ανατ. Με το ισόγειο 
διαμέρισμα (199) του ιδίου στοίχου. Δυτικά. Με το ισόγειο 
διαμέρισμα (201) του ιδίου στοίχου. Βόρεια. Με κοινόχρη¬ 
στο διάδρομο. Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια ένα (201) διαμέρισμα, που 
φαίνεται 1 στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο, αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβα¬ 
δόν πενήντα και 88% (50,88) τετραγ. μέτρα, και μικτό 
εμβαδόν εξήντα τρία και 3% (63,03) τετραγ. μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι 
τρία δεκ. χιλιοστά (23°/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά σαράντα πέντε και 79% (45,79), ψήφους 
είκοσι τρεις (23), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων τριάντα έξη χιλιοστά (36°/οο), ανελκυστήρα 
δώδεκα χιλιοστά (12°/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης τριάντα 
έξη χιλιοστά (36°/ 00 ) και συνορεύει : Ανατ. Με'το ισόγειο 
διαμέρισμα (200) του ιδίου στοίχου. Δυτικά. Με το ισόγειο 
διαμέρισμα (202) του ιδίου στοίχου. Βόρεια. Με κοινόχρηστο 
διάδρομο. Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια δύο (202) διαμέρισμα, που φαί¬ 
νεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πο/.εοδομικό 
σχέδιο, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα οκτώ και 32% (88,32) τετραγ. 
μέτρα και μικτό εμβαδόν εκατόν εννέα και 41% (109,41) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό - συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκ. χιλιοστά (39“/οοο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα εννέα 
και 48% (79,48), ψήφους τριάντα εννέα (39), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα δύο χιλιοστά 
(62°/οο), ανελκυστήρα είκοσι ένα χιλιοστά ·(21°/ 00 ) και 
κεντρικής θέρμανσης εξήντα δύο χιλιοστά (62 0 / οο ) και 
συνορεύει: Με το ισόγειο διαμέρισμα (201) του ιδίου 


«στοίχου. Δυτικά. Με κοινόκτητο οικόπεδο. .Βόρεια. Με 
δρόμο και με κοινόχρηστο διάδρομο. Νότια. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. - - . - > - '. 

ί » 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ': Ο, πρώτος όροφος περιλαμβάνει 
τα υπ’ αριθμ. διακόσια τρία (203 )’,’'διακόσια επτά (207) 
ακραία και διακόσια τέσσερα (204), διακόσια πέντε (205) 
και διακόσια . έξη (206) μεσαία διαμερίσματα 'που περι- 
γράφονται ως εξής : . 1 . · ..·>,·■■ .... 

Το υπ’ αριθμ.. διακόσια τρία (203’) διαμέρισμά, πού 
φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 1124Τ/Α'/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο, αποτελείται από · τέσσερα (4) ’ κύρια" δωμάτιά, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βόηθητικούς'χώρόύς', έχει καθαρό 
εμβαδόν ογδόντα οκτώ και 32%. (88)32) τετραγωνικά μέ¬ 
τρα και μικτό εμβαδόν εκατόν εννέα και :41 %" (109,41) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 1 αδιαιρέτου, επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκ'. χιλιοστά (39°/οορ) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα εννέα 
και 48% (79,48), ψήφους τριάντα εννέα (39), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα δύο χιλιοστά 
(62°/ 00 ), ανελκυστήρα "εξήντα εννέα χιλιοστά (69°/οο) και 
κεντρικής θέρμανσης εξήντα δύο χιλιοστά (62°/ 0 ο) και 
συνορεύει : Ανατ. Με κοίνόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. Μέ 
το διαμέρισμα (204) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου κάι με 
κοινόχρηστο διάδρομο, Βόρεια. Με - κοινόχρηστο, διάδρομο 
και. με κοινόκτητο οικόπεδο. Νότ,ια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια τέσσερα (204) διαμέρισμα, που 
φαίνεται στο υπ’ αριθμ. Τ1241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς 1 χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εβδομήντα έξη και 32% (76,32) τετραγ. μέτρα, 
και μικτό εμβαδόν ενενήντα τέσσερα και 55% (94;55) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου 1 τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά 
(34°/οοο,) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγοίνικά εξήντα 
οκτώ και 69% (68;69), ψήφους τριάντα τέσσερεις '(34')', 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων πενήντα 
τέσσερα χιλιοστά (54°/οο), ανελκυστήρα εξήντα χιλιοστά 
(60°/οο) και κεντρικής θέρμανσης πενήντα τέσσερα χιλιοστά 
(54 υ /οο) και συνορεύει : Ανατ. Με το διαμέρισμα (203) 
του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου. Δυτικά. Με το- διαμέρισμα 
(205) του Α' -ορόφου του ιδίου στοίχου.ύ-Βόρεία. Με κοινό¬ 
χρηστο διάδρομο. Νότια. Με κοινόκτήτο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. .διακόσια πέντε .,(205) .διαμέρισμα, που 
φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /.Α./38/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο, αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς, χώρους,' έχει - καθαρό 
εμβαδόν πενήντα, και 88% (50,88) τετραγ. μέτρα και-μικτό 
εμβαδόν εξήντα τρία και 3% (63,03) τετραγ.- μέτρα, πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί. του,· όλου οικοπέδου 
είκοσι τρία,.δεκ. χιλιοστά. (23° /οοο) ."που, .αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά σαράντα πέντε.- και- .79%· , (45,79), 
ψήφους είκοσι τρεις (2.3-), ποσοστό συμμετοχής, στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων τριάντα έξη χιλιοστά.(36°/οο). ανελκυ¬ 
στήρα σαράντα-χιλιοστά (40°./ 0 · 0 ) και· κεντρικής-θι-ρμανσης 
τριάντη έξη-χιλιοστά (36°/ 00 ) και συνορεύει- : Ανατ: Με τα 
διαμέρισμα.(204) του Α' ορόφου του.ιδίου στοίχου.ιΔυτικός 
Με το διαμέρισμα (206),του.-, Α' ,ορόφου-του ιδίου ,στοίχου. 
Βόρεια. Με κοινόχρηστο .διάδρομο. Νότια.-.-Με κοίνόκτητο 
οικόπεδο. .. . , ·.,.· 

Το υπ’. αριθμ. διακόσια έξη (206·), διαμέρισμα, που φαί¬ 
νεται στο · υπ!' αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.-73 ·πολεοδομικό 
σχέδιο, αποτελείται από δύο- (2.)- κύριοί δωμάτια, ^κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
πενήντα και 88% (50,8δ') τετραγωνικά μέτρα 1 και μικτό 
εμβαδόν εξήντα τρία και 3% (63,03) τετραγ. μέτρα, ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ- αδιαιρέτου επί του όλου' οικοπέδου 
είκοσι τρία δεκ. χιλιοστά -(23°/ 0 ο 0 ) που αντιστοιχούν -σε 
μέτρα τετραγωνικά σαράντα πέντε κάι 79% -(45,-79) ψή¬ 
φους είκοσι τρεις (23)·,ποσοστό συμμετοχής · στις δαπάνες 
κοινοχρήστων τριάντη έξη. χιλιοστά (36°/ (κ) )-, Ανελκυστήρα 
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σαράντα· χιλιοστά (40°/ Ο ο) και - κεντρικής θέρμανσης τριάντα 
'έξη' χιλιοστά (36°/ 00 ) και συνορεύει : Ανατ. .Με το δια¬ 
μέρισμα (205) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου. Δυτικά. 
Με το διαμέρισμα (207) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου. 
Βόρεια. Με κοινόχρηστο διάδρομο. Νότια. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ.- διακόσια επτά (207) διαμέρισμα που 
φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο, αποτελεί ται_ από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
•κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βρηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν ογδόντα οκτώ και 32% (88,32) τετραγ. μέτρα, 
και μικτό εμβαδόν εκατόν εννέα και 41% (109,41) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστό συ'· ιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του ό?.ου 
οικοπέδου τριάντα εν,έα δεκ. χιλιοστά (39°/ 0 οο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα εννέα και 48% 

(79,48), ψήφους τριάντα εννέα (39), ποσοστό συμμετοχής 
.στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα δύο χιλιοστά (62 ο / 0Ο ), 
ανελκυστήρα εξήντα εννέα χιλιοστά (69°/ 0 ο) και κεντρικής 
θέρμανσης’ εξήντα δύο χιλιοστά (62°/ 00 ) και συνορεύει : 
Ανατ. Με το διαμέρισμα (2.06) του Α' ορόφου του ιδίου 
στοίχου. Δυτικά. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρεια. Με 
δρόμο και με κοινόχρηστο διάδρομο. Νότια. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ. ΟΡΟΦΟΣ : Ο δεύτερος όροφος περΛαμβά- 
νει τα υπ’ άοιθμ. διακόσια οκτώ (208), διακόσια δώδεκα 
(212) ακραία και διακόσια εννέα (209), διακόσια δέκα (210) 
και διακόσια ένδεκα (211) μεσαία διαμερίσματα που περι- 
γράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ., διακόσια οκτώ (208) διαμέρισμα, που 
φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σ.'έδιο, αποτελείται ' από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα οκτώ και 32% (88,32) τετραγ. 
μέτρα και μικτό εμβαδόν εκατόν εννέα και 41% (109,41) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου .τριάντα εννέα δεκ. χιλιοστά (39°/ 0 οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα εννέα 
και 48% (79,48), .ψήφους, τριάντα εννέα (39), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων" εξήντα δύο χιλιοστά 
(62°/ 0 ο), ανελκυστήρα εβδομήντα έξη χιλιοστά (76°/ 0 ο) 
και κεντρικής θέρμανσης εξήντα δύο χιλιοστά . (62°/οο) 
και συνορεύει : Ανατ.. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. 
Με το διαμέρισμα (209) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου. 
Βόρεια. Με κοινόχρηστο διάδρομο και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. -διακόσια εννέα (209) διαμέρισμα, που 
φαίνεται στο υπ’ αριθμ. ’ 11241 /Α/3δ/1. 10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
εβδομήντα έξη και 32% (76,32) τετραγ. μέτρα, και μικτό 
εμβαδόν ενενήντα τέσσερα και 55% (94,55) τετραγ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34°/ 00 ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και 69% 
(68,69), ψήφους τριάντα τέσσερεις (34), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων πενήντα τέσσερα χιλιοστά 
(54°/οο), ανελκυστήρα εξήντα έξη χιλιοστά (66°/ 00 ) και 
κεντρικής θέρμανσης πενήντα τέσσερα χιλιοστά (54°/οο) 
και συνορεύει : Ανατ. Με το διαμέρισμα (208) του Β' 
ορόφου του ιδίου-στοίχου. Δυτικά. Με το διαμέρισμα (210) 
του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου. Βόρεια. Με κοινόχρηστο 
διάδρομο. Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθ.. διακόσια δέκα (210) διαμέρισμα, που φαί¬ 
νεται στο υπ' αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια κουζίνα, 
λουτρό .και .λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβα¬ 
δόν πενήντα >ιαι 88 % (50,88) τετραγ. μέτρα, και μικτό 
εμβαδόν εξήντα τρία και 3% (63,03) τετραγ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 


δου είκοσι.τρία δεκ.· χιλιοστά (23°/ 0 οο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά σαράντα πέντε και 79% (45,79), 
ψήφους είκοσι τρεις (23.), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων τριάντα έξη χιλιοστά (36°/ 00 ), ανελκυ¬ 
στήρα σαράντα τέσσερα χιλιοστά (44?/ 00 ) και κεντρικής 
θέρμανσης τριάντα έξη χιλιοστά (36°/ 0 ο) και συνορεύει : < 
Αν. Με το διαμέρισμα .(209) του Β' ορόφου του ιδίου 
στοίχου. Δυτ. Με το διαμέρισμα (211) του Β' ορόφου 
του ιδίου στοίχου. Βόρ. Με κοινόχρηστο διάδρομο. Κότ. 
Με. κοινόκτητο οικόττεδο. 

Το υπ' αριθμ. διακόσια ένδεκα (211) διαμέρισμα, που 
φαίνεται στο υπ' αριθμ. 1124ί/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβα¬ 
δόν πενήντα και 88% (50,88) τετραγ. μέτρα και μικτό 
εμβαδόν εξήντα τρία και 3% (63,03) τετραγ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας ιξ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου είκοσι τρία δεκ. χιλιοστά (23 0 / Ο οο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά σαράντα πέντε και 79% (45,79), 
ψήφους είκοσι τρεις (23), 7 ϊ< σνστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων· τριάντα έξη χιλιοστά (3β°/ 0 ο), ανελκυ¬ 
στήρα σαράντα τέσσερα χιλιοστά (44°/ 00 ) και κεντρικής 
θέρμανσης τριάντα έξη χιλιοστά (36 0 / 0 ο) και συνορεύει : 

Αν. Με το διαμέρισμα (210) του Β' ορόφου του ιδίου στοί¬ 
χου. Δυτ. Με το διαμέρισμα (212) του Β' ορόφου του 
ιδίου στοίχου. Βόρ. Με κοινόχρηστο διάδρομο. Νότ. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ' αριθμ. διακόσια δώδεκα (212) διαμέρισμα, π·Λ> 
φαίνεται στο υτά αριθμ. 1. 1241 /Α/3δ /1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κου¬ 
ζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν ογδόντα οκτώ κ ι 32 % (88,32) τετραγ. μέτρα 
και μικτό εμβαδόν εκατόν εννέα και 41 % (109,41) τετραγ. 
μέτρα, ποουστύ συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα εννέα δεκ. χιλιοστά (39 0 / Ο οο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα εννέα και 48 % 

(79,48), ψήφους τριάντα εννέα (39), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα δύο χιλιοστά (62°/ 0 ο), 
ανελκυστήρα εβδομήντα έξη χιλιοστά (76 °/ 00 ) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εξήντα δύο χιλιοστά (62 °/ 00 ) και συνορεύει : 
Αν. Με το διαμέρισμα (211) του Β' ορόφου του ιδίου στοί¬ 
χου. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρ. Με δρόμο και με 
κοινόχρηστο διάδρομο. Νότ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΌΡΟΦΟΣ : Ο τρίτος όροφος περιλαμβάνει 
τα υπ' αριθμ. διακόσια δέκα τρία (213), διακόσια δέκα 
επτά (217) ακραία και διακόσια δέκα τέσσερα (214) δια¬ 
κόσια δέκα πέντε (215) και διακόσια δέκα έξη (216) 
μεσαία διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ' αριθμ. διακόσια δέκα τρία (213) διαμέρισμα, που 
φαίνεται στο υπ' αριθμ. 11241/Α/38/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κου¬ 
ζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν ογδόντα οκτώ και 32% (88,32) τετραγ. μέτρα, 
και μικτό εμβαδόν εκατόν εννέα και 41 % (109,41) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου, τριάντα εννέα δεκ. χιλιοστά (39 0 / Ο0 ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα εννέα και 48 % 

(79,48), ψήφους τριάντα εννέα (39), ποσοστό συμμετοχής 
στις, δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα δύο χιλιοστά (62°/ 00 ), 
ανελκυστήρα ογδόντα δύο χιλιοστά (82°/ 00 ) και κεντρικής 
θέρμανσης εξήντα δύο χιλιοστά (62°/ 00 ) και συνορεύει : 
Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτ. Με το διαμέρισμα (214) 
του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου. Βόρ. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο και με κοινόχρηστο διάδρομο. Νότ. Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. 

Το υπ' αριθμ. διακόσια δέκα τέσσερα (214) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ' αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδο¬ 
μικό σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κου¬ 
ζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εβδομήντα έξη και 32 % (76,32) τετραγ. μέτρα 
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κάι μικτό εμβαδόν ενενήντα τέσσερα και 55 % (94,55) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34°/ 00 ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και 
69 % (68)69), ψήφους τριάντα τέσσερεις (34), ποσοστό 
συμμετοχής κοινοχρήστων πενήντα τέσσερα χιλιοστά (54°/ 00 ), 
ανελκυστήρα εβδομήντα δύο χιλιοστά (72°/οο) και κεντρικής 
θέρμανσης πενήντα τέσσερα χιλιοστά (54°/ 00 ) και συνορεύ¬ 
ει : Αν. Με το διαμέρισμα (213) του Γ' ορόφου του ιδίου 
στοίχου. Δυτ. Με το διαμέρισμα (215) του Γ' ορόφου του 
ιδίου στοίχου. Βόρ. Με κοινόχρηστο διάδρομο. Νότ. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ' αριθμ. διακόσια δέκα πέντε (215) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ' αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεό- 
δομικό σχέδιο απ-τελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν πενήντα και 88 % (50,88) τετραγ. μέτρα 
και μικτό εμβαδόν εξήντα τρία και 3 % (63,03) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου είκοσι τρία δεκ. χιλιοστά (23°/οοο) που αντιστοι-' 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά σαράντα πέντε και 79 % (45,79), 
ψήφους είκοσι τρεις (23), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων τριάντα έξη χιλιοστά (36°/ 00 ), ανελκυ¬ 
στήρα σαράντα οκτώ χιλιοστά (48°/ 00 ) και κεντρικής 
θέρμανσης τριάντα έξη χιλιοστά (36°/ 00 ) και συνορεύει: 
Αν. Με το διαμέρισμα (214) του Γ' ορόφου του ιδίου 
στοίχου. Δυτ. Με το διαμέρισμα (216) του Γ' ορόφου 
του ιδίου στοίχου. Βόρ. Με κοινόχρηστο διάδρομο. Νότ. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ αριθμ. διακόσια δέκα έξη (216) διαμέρισμα, που 
φαίνεται στο υπ' αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73' πολεοδομικό 
σχέδιο αποτελειται από δύο (2) κύρια δωμ.άτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρου-, έχει καθαρό εμβα¬ 
δόν πενήντα και 88 % (50,88) τετραγ. μέτρα και μικτό 
εμβαδόν εξήντα τρία και 3% (63,03) τετραγ. μέτρα, 
ποσοστο συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου είκοσι τρία χιλιοστά (23°/ 00 ) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά σαράντα πέντε και 79 % (45,79), 
ψήφους είκοσι τρεις (23), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων τριάντα έξη χιλιοστά (36°/ 00 ), ανελκυ¬ 
στήρα σαράντα οκτώ χιλιοστά (48°/ 00 ) και κεντρικής 
θέρμανσης τριάντα έξη χιλιοστά (36°/ 00 ) και συνορεύει : 
Αν. Με το διαμέρισμα (215) του Γ' ορόφου του ιδίου 
στοίχου. Δυτ. Με το διαμέρισμα (217) του Γ' ορόφου 
του ίδιου στοίχου. Βόρ. Με κοινόχρηστο διάδρομο. Νότ. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ' αριθμ. διακόσια δέκα επτά (217) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ' αριθμ. Γ1241/Α/3δ/1.10.73 πολεο¬ 
δομικό σχέδιο αποτελειται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα οκτώ και 32 % (83,32) τετραγ. 
μέτρα και μικτό εμβαδόν εκατόν εννέα και 41 % (109,41) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκ. χιλιοστά (39°/ Ο0ο ) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα εννέα 
και 48 %, (79,48), ψήφους τριάντα .εννέα (39), ποσοστό 
συμμέτοχης στις δαπανες κοινοχρήστων εξήντα δύο χιλιο¬ 
στά (62°/ 00 ), ανελκυστήρα ογδόντα δύο χιλιοστά (82°/ 00 ) 
και κεντρικής θέρμανσης εξήντα δύο χιλιοστά (62°/ 00 ) 
και συνορεύει : Αν. Με το διαμέρισμα (216) του Γ' ορόφου 
του ιδίου στοίχου. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρ. Με 
δρόμο και με κοινόχρηστο διάδρομο. Νότ.-Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ Δέκα οκτώ (18). 

ίπ αριθμ. όεκα οκτώ ('υδ) πολυκατοικία. 

ΙΤ πολυκατοικία με αριθμ. δέκα οκτώ (18) που ανήκει 
στον, υπ αρ,ιθμ. δέκα οκτώ (18) οποίχο τύπου 4050 ,απο- 
τελετ.αι απο το Ισόγειό και νους πρώτο (Α), δεύτερο. (Β) 


και -τρίτο (Γ) πάνω από το Ισόγειο ορόφους, η περιγραφή 
των οποίων έχει ως- εξής : 

ΙΣΟΓΕΙΟ : Το Ισόγειο περιλαμβάνει τα υπ' αριθμ. 
διακόσια δέκα οκτώ (218), διακόσια είκοσι ένα (221) 
ακραία και διακόσια δέκα εννέα (219) διακόσια είκοσι (220) 
μεσαία διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ' αριθμ. διακόσια δέκα οκτώ (218) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ' αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεο¬ 
δομικό σχέδιο αποτελειται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα οκτώ και 32% (88,32) τετραγ. 
μέτρα και μικτό εμβαδόν εκατόν δέκα και 32%.(110,32) 
τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκ. χιλιοστά . (39°/οοο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα εννέα 
και 48% (79,48),. ψήφους τριάντα εννέα (39),. ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπανες κοινοχρήστων εβδομήντα εννέα 
χιλιοστά (79°/ο 0 ), ανελκυστήρα είκοσι έξη χιλιοστά (26°/ 0 ο). 
και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα εννέα χιλιοστά (79°/ 0 ο) 
και συνορεύει.: Βόρ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο- Νοτ. 
Δυτ. Με το ισόγειο διαμέρισμα (219) του ιδίου στοίχου. 
Βόρ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με κοινόχρηστο 
διάδρομο. Νότ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ' αριθμ. διακόσια δέκα εννέα (219) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. Ί1241 /Α/3δ/1.10.73 πολεο¬ 
δομικό ' σχέδιο αποτελειται από δύο (2) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό, και λοιπούς βοηθητικούς .χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν πενήντα και 88% (50,88) τετραγ. μέτρα, 
και μικτό εμβαδόν εξήντα τρία και 56% (63;56) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου είκοσι τρία δεκ. χιλιοστά (23°/ 0 οο) του αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά σαράντα πέντε και 79 % 
(45,79), ψήφους είκοσι τρεις (23),'ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων σαράντα έξη χιλιοστά (46°/ 0 ο)ι 
ανελκυστήρα δέκα πέντε χιλιοστά (15°/ 00 ) και κεντρικής 
θέρμανσης σαράντα έξη χιλιοστά" (46°/ 00 ) και συνορεύει : 
Βορ. Ανατ. ' Μέ το ισόγειο διαμέρισμα (218) του ιδίου 
στοίχου. Νοτ. Δυτ. Με' κοινόκτητο οικόπεδο. Βορ. Δυτ. 
Με κοινόχρηστο διάδρομο. Νοτ. Αν. Με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. . 1 " . 

Το υπ' αριθμ. διακόσια είκοσι (220) διαμέρισμα, που 
φαίνεται στο υπ' αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 .πολεοδομικό 
σχέδιο αποτελειται από δύο . (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβα¬ 
δόν πενήντα και 88% (50,88) τετραγ. μέτρα-και μικτό 
εμβαδόν εξήντα τρία και 56% (63,56) τετραγ. ·μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου είκοσι τρία δεκ. χιλιοστά (23°/ Ο0 ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά σαράντα; πέντε και 79% (45,79), 
ψήφους είκοσι τρεις (23), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων σαράντα έξη χιλιοστά (46°/ 0 ο), ανελκυ¬ 
στήρα δέκα πέντε χιλιοστά (15 0 / 0 ο) και κεντρικής θέρμανσης 
σαράντα έξη χιλιοστά (όΟο'οο) και συνορεύει :■ Βορ. Ανατ. 
Με το ισόγειο διαμέρισμα (219) τ^υ ιδίου' στοίχου. Νοτ. 
Δυτ. Με το ισόγτιν διαμέρισμα (221) του ιδίου στοίχου. 
Βόρ. Δυτ.· Με κοινόχρηστο διάδρομο. -Νότ. Αν. Με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο: ' ' 

Το υπ' αριθμ. διακόσια είκοσι ένα (221).,διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ' αριθμ. 11241/Α/38/1.10.73 πολερ¬ 
δομικό σχέδιο αποτελειται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς* βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα οκτώ και 32 % (83,32) τετραγ. 
μέτρα και μικτό εμβαδόν εκατόν δέκα και 32% (110,32) 
τετραγ. · μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκ. χιλιοστά (39°/ 000 ) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα ·τετραγωνικά εβδομήντα εννέα 
και 48% (79,48), ψήφρυς τριάντα εννέα (39), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα εννέα 
χιλιοστά (79°/ 00 ), ανελκυστήρα είκοσι έξη' χιλιοστά(26°/ 00 ) 
και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα εννέα χιλιοστά (79°/οο) 



1722 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


και συνορεύει Βορ.· Ανατ. Με το ισόγειο διαμέρισμα 
(220) του ιδίου στοίχου. Νοτ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 13ορ. Δυτ. Με. δρόμο και με κοινόχρηστο διάδρομο. 
Νοτ. Λνατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΠΡΩ ΙΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο προδτος όροφος περιλαμβάνει 
τα υπ αριΟμ. διακόσια είκοσι δύο (222). διακόσια είκοσι 
πέντε (225) ακραία και διακόσια είκοσι τρία (223), διακό¬ 
σια είκοσι τέσσερα (22ό) μεσαία διαμερίσματα που πεοι- 
γράφονται ως εξής : 

■ I ο υπ αριΟμ. διακόσια είκοσι δύο (222) διαμέρισμα, που 
φαίνεται στο υπ αριΟμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο αποτελιίται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κου¬ 
ζίνα, λουτρο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν ογδόντα οκτώ και 32% (88,32) τετραγ. μέτρα 
και μικτό εμβαδόν εκατόν δέκα και 32% (110,32) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστο συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα εννέα δεκ. χιλιοστά (59 υ / 000 ) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομ.ήντα εννέα και 48% 
(79,48), ψήφους τριάντα εννέα (59), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα εννέα χιλιοστά 
('9°/όο), ανελκυστήρα ογδόντα οκτώ χιλιοστά (δδ 0 /^) και 
κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα εννέα χιλιοστά (79 υ / 00 ) 
και συνορεύει: Βορ.' Λνατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νοτ. 
Δυτ. Με το διαμέρισμα 223) του Α' ορόφου του ιδίου 
σ.οιχου. Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με κοι- 
νοχρηστο . διαδρομ,ο. Νοτ.· Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ιο υπ αριθμ. διακόσια είκοσι τρία (223) διαυιέεισμα, 
που φαίνεται στο' υπ' αριΟμ. 1124ΐ/Α/3δ/1.10.73 πολεο¬ 
δομικό σχέδιο αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν πενήντα και 88% (50.88) τετραγ. μέτοα. 
και μικτό εμβαδόν εξήντα τρία και 56% (63,56) τετραγ 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου ετ:ί του όλου 
οικοπέδου είκοσι τρία δεκ. χιλιοστά (23 υ / 0Ο ο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά σαράντα πέντε .και 79 % (45.79), 
ψήφους είκοσι τρεις (2.3), ποσοστό συμ.μετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων σαράντα έξη χιλιοστά (46"%)' ανελκυστήρα 
πενήντα ένα χιλιοστά (51 0 / οο .) και κεντρικής θέρμανσης 
σαραντα εξη χιλιοστά (40°/ οο ) και συνορεύει : Βορ. Λνατ. 
Με το διαμέρισμα (222) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχον. 
Νοτ. Δυτ. Με το διαμέρισμα (224) του Α' ορόφου του 
ίδιου στοίχου. Βόρ. Δυτ. Με κοινόχρηστο διάδρομο. Νοτ. 
Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

.Ιο υπ' αριθμ. διακόσια είκοσι τέσσερα (224) διαμέοισμα’ 
που . φαίνεται στο υπ' αριθμ. 11241/Α/38/1.10.73 πολεο- 
δομικο σχέδιο αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, 
κου,ινα, λουτρό . και . λοιπούς βοηθητικούς χώοουε! έχει 
καθαρό εμβαδόν πενήντα και 88 % (50,88) τετραγ/ μέτρα 
και μικτό εμβαδόν εξήντα τρία και 56 % (63,56) τετρ. 
με^ρα, ποσοστο .συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου είκοσι τρία δεκ. χιλιοστά (23°/οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά σαράντα πέντε και 79 % (45.79), 
ψήφους είκοσι τρεις (25), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων σαράντα έξη χιλιοστά.. (46°/οο). ανελκυ¬ 
στήρα πενήντα ενα χιλιοστά (51°/οο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης σαραντα έξη χιλιοστά (46°/ 00 ) και συνορεύει: Βορ. Ανατ. 
*'.ζ Γ ? διαμέρισμα (223) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου. 

το. διαμέρισμα (225) του Α' ορόφου του 
ίδιου στοίχου, Βορ, Δυτ. Με κοινόχρηστο διάδρομο. Νοτ. 
Λνατ. Με κσινόάτητο οικόπεδο. 

Ι ο υπ, αριθμ. διακόσια είκοσι πέντε (225) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο .υπ' αριθμ. 11241/Α/38/1.10.73 πολεο¬ 
δομικό σχέδιο αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κου,ινα. λουτρό και λοιπούς βοηθητικού: χώτου:. έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα οκτώ και 32% (88/32) τετραγ. 
μέτρα, και μικτό, εμβαδόν-εκατόν δέκα και 32 % (110.32) 
τ - τ ραγ. μέτρα-, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκ. χιλιοστά (39°/οοο) 
που αν ι ισ. οι,χουν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα εννέα 


και 48% (79,48), ψήφους τριάντα εννέα (39), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα εννέα 
χιλιοστά (79°/οο). ανελκυστήρα ογδόντα οκτο') χιλιοστά 
(88%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα εννέα χιλιοστά 
(79°/ο 0 ) και συνορεύει : Βορ. Α.νατ. Με το διαμέρισμα 
(224) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου. Νοτ. Δυτ. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. Βορ. Δυτ. Με δρόμο και κοινόχρη¬ 
στο διάδρομο. Νοτ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Δ ΕΥ I ΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο δεύτερος όροφος περιλαμ¬ 
βάνει τα υπ' αριθμ. διακόσια είκοσι έξη (226), διακόσια 
είκοσι εννέα (229) ακραία και διακόσια είκοσι επτά (227), 
διακόσια είκοσι οκτο') (228) μεσαία διαμερίσματα —ου 
περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ' αριθμ. διακόσια είκοσι έξη (226) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/38/Ί. 10.73 πολεο- 
δομικό σχέδιο, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
νουζίνα, λουτρό κα: λοιπού; βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν ογδόντα οκτώ και 32% (88,32) τετραγ. μέτρα, 
και μικτό εμβαδόν εκατόν δέκα και 32% (110,32) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα εννέα δεκ. χιλιοστά (39°/ 00 ο) που αντι- 
ττοιχούν τε μέτρα τετραγ. εβδομήντα εννέα και 48% (79.48) , 
ψήφους τριάντα εννέα (39), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα εννέα χιλιοστά (70 υ / οο ), 
ανελκυστήρα ενενήντα επτά χιλιοστά (97°/ 00 ) και κεντρικής 
θέρμανσης εβδομήντα εννέα χιλιοστά (79°/ 00 ) και συνο¬ 
ρεύει : Βορ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νοτ. Δυτ. Με 
το διαμέρισμα (227) του 13' ορόφου του ιδίου στοίχου. 1 
Βορ. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με κοινόχρηστο 
διάδρομο. Νοτ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Γο υπ’ αριθμ. διακόσια είκοσι επτά (227) διαμέρισμα, 
π ·υ φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεο¬ 
δομικό σχέδιο, αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν πενήντα και 88% (50,88) τετραγ. μέτρα 
και μικτό εμβαδόν εξήντα τρία και 53% (63,56) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου είκοσι τρία δεκ. χι /1 στά (23 0 / Ο οο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά σ'ρίνα πέντε και 79% 
(45,79). ψήφους είκοσι τρ-ί’; (23), π σοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων σαράντα έξη χιοιοστά (46°/ 00 ), 
ανελκυστήρα πενήντα έξη χιλιοστά (5ϋ 0 /ο.ι) και κεντρικής 
θέρμανσης σαράντα έξη χιλιοστά (46°/ 0 ο) και συνορεύει: 
Βορ. Ανατ. Με το διαμέριτμα (226) του 13' ορόφου του 
ιδίου στοίχου. Νοτ. Δυτ. Με το διαμέρισμα (228) του Β' 
ορόφου του ιδίου στοίχου. Βορ. Δυτ. Με κοινόχρηστο διά¬ 
δρομο. Νοτ. Λνατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια οκτώ (228) διαμέρισμα που φαί- 1 
νεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Λ/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο, αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβα¬ 
δόν πενήντα και 88% (50,88) τετραγ. μέτρα, και μικτό 
εμβαδόν εξήντα τρία και 56% (-33,36) τετραγ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας ες αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου είκοσι τρία δεκ. χιλιοστά (23 υ / 0 οο) “ου αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά σαράντα πέντε και 79% (45,79), 
ψήφους είκοσι τρεις (23), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων σαράντα έξη χιλιοστά (4θ°; ΰο ), ανελκυ¬ 
στήρα πενήντα έξη χιλιοστά (ό6 υ / 00 ) και κεντρική: θέρμαν¬ 
σης σαράντα έξη χιλιοστά (46 0 ;0 ο) και συνορεύει : Βορ. 
Ανατ. Με το διαμέρισμα (227) του Ι3' ορόφου του ιδίου 
στοίχου. Νοτ. Δυτ. Με το διαμέρισμα 229 του Β' ορόφου 
του ιδίου στοίχου. Βορ. Δυτ. Με κοινόχρηστο διάδρομο. 
Νοτ. Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια είκοσι εννέα (229) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Λ/3δ/1.10./3 πολεο¬ 
δομικό σχέδιο, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα οκτώ και 52% (86,52) τετραγ. 
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μέτρα και μικτό εμβαδόν εκατόν δέκα και 32% (110,32) 
τετραγ. μέτρα. ποσοστο συν ιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκ. χιλιοστά (39°/οοο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα εννέα 
και 48% (79,48), ψήφους τριάντα εννέα (39). ποσοστό 
συμμετοχής στις ό'απανες κοινοχρήστου εβδομήντα εννέα 
χιλιοστά (79°/ 00 ), ανελκυστήρα ενενήντα επτά χιλιοστά 
(ψ°Ιοο) και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα εννέα χιλιοστά 
ί ι 'ύ'/'οο ) και συνορεύει ; 11ο ρ. Λ να τ. Αίε το διαμέρισμα 
(228) του ΙΙ' ορόφου του ίδιου στοίχου. Νοτ. Δυτ. Με 
κοινοκτητο οικοπεόο. Βορ. Δυτ. Αίε δρόμ,ο και με κοινό- 
χρηστό διάδρομο. Νοτ. Ανατ. Με κοινοκτητο οικόπεδο. 

(ΡΙIΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο τρίτος όροφος περιλαμβάνει 
τα υπ αριθμ. διακόσια τριάντα (280), διακόσια τριάντα 
τρία (288) ακραία και διακόσια τριαντα ένα (231), διακόσια 
τριάντα δύο (232) μεσαία διαμερίσματα που περιγράφονται 

<υζ . 

Ιο υπ αριΟμ. διακόσια τριάντα (230) διαμέρισμα, που 
φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241/λ/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουςίνα, ?.ουτρο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα οκτώ και 32% (38~32) τετραγ. 
μέτρα, και μικτό εμβαδόν εκατόν δέκα και 32% (110,32) 
τε'τρκγ, μέτρα, ττοσοστο συνιδιοχτησιας εξ αδιαιρέτου εττί 
του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκ. χιλιοστά (39% 0 ο). 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα εννέα 
και 48% ,(79,48), ψήφους τριάντα εννέα (39), ποσοστό 
συμμέτοχης στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα εννέα 
χιλιοστά (79°/ 0 ο), ανελκυστήρα εκατόν έξη χιλιοστά (106 υ / οο ) 
και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα εννέα χιλιοστά (79°/ 00 ) 
και συνορεύει : Βορ. Ανατ. Με κοινοκτητο οικόπεδο. Νοτ. 
Δυτ. Με το διαμέρισμα (231) του Γ’ ορόφου του ιδίου 
στοίχου. Βορ. Δυτ. Με κοινοκτητο οικόπεδο και. με κοινό- 
χρηστο διάδρομο. Νοτ. Ανατ. Με κοινοκτητο οικόπεδο. 

Ιο υπ αριθμ. διακόσια τριάντα ένα (231) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/38/1.10.73 πολεο¬ 
δομικό σχέδιο, αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους^ έχει 
καθαρό εμβαδόν πενήντα και 88% (50,88) τετραγ. μέτρα 
και μικτό εμβαδόν εξήντα τρία και 56% (63,56) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστο συνιδιοκτησιας ες αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου^ είκοσι τρία δεκ. χιλιοστά (2.:! 0 / οοο ) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά σαράντα πέντε και 79% (45,79), 
ψήφους είκοσι τρεις (23), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων σαράντα έξη χιλιοστά (46°/οο), ανελκυ¬ 
στήρα εξήντα ένα χιλιοστά (61 0 / 00 ) και κεντρικής θέρμανσης 
σαραντα έςη χιλιοστά (46 °/ 00 ) και συνορεύει : Βορ. Ανατ. 
Μί. το διαμέρισμα (280) του 1” ορόφου του ιδίου στοίχου. 

■· Δυτ. Αίε το διαμ.έρισμα (232) του Γ’ ορόφου του 
ιδίου στοίχου. Βορ. Δυτ. Με κοινόχρηστο διάδρομο. Νοτ. 
Ανατ. Με κοινοκτητο οικόπεδο. 

Ιο υπ’ αριθμ. διακόσια τριάντα δύο (232) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Λ/3δ/1.10.73 πολεοδο- 
σχέδιο, αποτελείται απο δύο (2) κύρια δωμάτια, 
κουςίνα, λουτρο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν πενήντα και 88% (50,88) τετραγ. μέτρα 
και μικτό εμβαδόν εξήντα τρία και 56 (63,56) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστο συνιδιοκτησιας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου είκοσι τρία δεκ. χιλιοστά (23 ο / 000 ) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά σαράντα πέντε και 79% 
(45,79), ,ψήφους είκοσι τρεις (28), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων σαράντα έξη χιλιοστά (46°/οο), 
ανελκυστήρα εξήντα ένα χιλιοστά (61°/ 00 ) και κεντρικής 
θέρμανσης σαραντα εςη χιλιοστά (46°/οο) και συνορεύει : 
Βορ. Ανατ. Με το διαμέρισμα (231) του Γ’ ορόφου του 
ίδιου στοίχου. Νοτ. Δυτ. Με το διαμέρισμα (233) του Γ’ 
ορόφου του ιδίου στοίχου. Βορ. Δυτ. Με' κοινόχρηστο 
διάδρομο. Νοτ. Ανατ. Με κοινοκτητο οικόπεδο. 

Ιο υπ αριθμ. διακόσια τριάντα τρία (233) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11247/Λ/3δ/1.10.73 πολεοδο¬ 


μικό σχέδιο αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 
θαρό εμβαδόν ογδόντα οκτώ και 32% (88,32) τετραγων.' 
μέτρα και μ,ικτό εμβαδόν εκατόν δέκα και 32% (110,32) 
τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησιας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκ. χιλιοστά (39°/οοο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα εννέα και 
48% (79,48) ψήφους τριάντα εννέα (39), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα εννέα χι¬ 
λιοστά (79°/ 00 ) ανελκυστήρα εκατόν έξη χιλιοστά (106°/οο) 
και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα εννέα χιλιοστά και συνο¬ 
ρεύει : Βορ. Αν. Με το διαμέρισμα (232) του Γ’ ορόφου 
του ιδίου στοίχου. Νοτ. Δυτ. Αίε κοινοκτητο “οικόπεδο. 
Βορ. Δυτ. Με δρόμο και με κοινόχρηστο διάδρομο. Νοτ. Αν. 
Αίε κοινοκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ δέκα εννέα (1.9) 

Τπ’ αριθμ. δέκα εννέα (19) Πολυκατοικία. 

Η Πολυκατοικία με αριθμό δέκα εννέα (19) που ανήκει 
στον υπ’ αριθμ. δέκα εννέα (19) στοίχο τύπου 4050 αποτε- 
λείται από το Ισόγειο και τρς πρώτο (Λ), δεύτερο (11) και 
τρίτο (Γ) πάνω από το Ισόγειο ορόφους, η περιγραφή των, 
οποίων έχει ως εξής : 

ΙΣΟΓΕΙΟ : Το Ισόγειο περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμ. δια¬ 
κόσια τριάντα τέσσερα (234) , διακόσια τριάντα επτά (237) 
ακραία και διακόσια τριάντα πέντε (235), διακόσια τριάντα 
έξη (236) μεσαία διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια τριάντα τέσσερα (234) διαμέρισμα 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. ;11241/Α.3δ/1.10.73 πολεοδο¬ 
μικό σχέδιο αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό 
εμβαδόν ογδόντα οκτού και 32% (88,32) τετρ. μέτρα και 
μικτό εμβαδόν εκατόν εννέα και 97% (109,97) τετρ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησιας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα εννέα δεκ. χιλιοστά (39°/οοο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα εννέα και 48% (79,48), ψή¬ 
φους τριάντα εννέα (39), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εβδομήντα τρία χιλιοστά (73°/οο), ανελκυστήρα 
είκοσι τέσσερα χιλιοστά (24°/οο) και κεντρικής θέρμανσης 
εβδομήντα τρία χιλιοστά (73°/οο) και συνορεύει : Αν. Με 
κοινοκτητο οικόπεδο. Δυτ. Με το ισόγειο διαμέρισμα (235) 
του ιδίου στοίχου και με κοινόχρηστο διάδρομο. Βόρ. Με 
κοινόχρηστο διάδρομο και με κοινόκτητο οικόπεδο. Νότ. 
Με κοινοκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια τριάντα πέντε (235) διαμέρισμα 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ,. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεο¬ 
δομικό σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτιά, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 
θαρό εμβαδόν εβδομήντα έξη και 32% (76,32) τετρ. μέτρα, 
και μικτό εμβαδόν ενενήντα πέντε και 3% (95,03) τετρ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησιας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34°/οοο) που αντι-' 
στοιχούν σε μέτρα τετραγ. εξήντα οκτώ %χ 69% (68.69) , ψή¬ 
φους τριάντα τέσσερις (34), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστου εξήντα τρία χιλιοστά (63°/οο), ανελ¬ 
κυστήρα είκοσι ένα χιλιοστά (21°/οο) και κεντρικής θέρ¬ 
μανσης εξήντα τρία χιλιοστά (63°/οο) και συνορεύει : Αν. 
Με το ισόγειο διαμέρισμα (234) του ιδίου στοίχου. Δυτ. 
Με το ισόγειο διαμέρισμα (236) του ιδίου στοίχου. Βόρ. Με 
κοινόχρηστο διάδρομο. Νότ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια τριάντα έξι (236) διαμέρισμα 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241./Α/3δ/1.10.73 πολεο¬ 
δομικό σχέδιο αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδό πενήντα και 88% (50,88) τετραγ. μέτρα και μικτό 
εμβαδόν εξήντα τρία και 35% (63,35) τετραγ. μέτρα, πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησιας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
είκοσι τρία δεκ. χιλιοστά ( 23 η Ιοου ) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά σαράντα πέντε και 79% (45,79), ψήφους 
είκοσι τρεις (23), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο- 
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χρήστων σαράντα ένα χιλιοστά (41°/ 0 ο), ανελκυστήρα δέκα 
τέσσερα χιλιοστά (14°/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης σαράντα 
ένα χιλιοστά (41°/οο) και συνορεύει : Αν. Με το ισόγειο 
διαμέρισμα 235 του ιδίου στοίχου. Δυτ. Με το ισόγειο δια¬ 
μέρισμα (237) του ιδίου στοίχου. Βόρ. Με κοινόχρηστο 
διάδρομο. Νότ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια τριάντα επτά (237) διαμ-έρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.ί 0./3 πολεο- 
δομικό σχέδιο αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρά και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει '/αλαρό 
εμοαάόν ογδόντα οκτώ και 32% (83,32) τετραγ. μέτρα, και 
μικτό εμβαδόν εκατόν εννέα και 97% (109,97) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επι του ολου 
οικοπέδου τριάντα εννέα δεκ. χιλιοστά (39°/οαο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα εννεα και 43% 
(79,48), ψήφους τριάντα εννέα (39), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα τρία χιλιοστά (73°/οο), 
(ανελκυστήρα είκοσι τέσσερα χιλ.ιοστά (24°/ 0 ο) και κεντρικής 
θέρμανσης εβδομήντα τρία χιλιοστά (7ο°/ο 0 ) και συνορεύει : 
Αν. Με το ισόγειο διαμέρισμα (236) του ιδίου στοίχου και 
με κοινόχρηστο οιάόρομο. Δυτ. Με τρόμο. Βορ. Μ’ε δρομο και 
με- κοινόχρηστο διάδρομο. Νότ. Με κοινόκτητο οικοπεΟο. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο Πρώτος όροφος περιλαμβάνει 
τα υπ αριθμ. διακόσια τριάντα οκτώ (238) διακόσια σα¬ 
ράντα ένα (241) ακραία και διακόσια τριαντα εννεα (239), 
διακόσια σαράντα (240) μεσαία διαμερίσμ.ατα που περιγρα- 
φονται ως εξής : 

Το υπ αριθμ. διακόσια τριάντα οκτώ (238) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεοδο- 
μικό σχέδιο αποτελείται από τέσσερα(4) κύρια δωμάτια, κου¬ 
ζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν ογδόντα οκτώ και 32% (88,32) τετραγ. μέτρα και 
μικτό εμβαδόν εκατόν εννέα και 97% (109,97) τετραγ. μέτρα 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα εννέα δεκ. χιλιοστά (39%<, 0 ) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα εννέα και 48% (79,48), ψή¬ 
φους τριάντα εννέα (39) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εβδομήντα τρία χιλιοστά (73 % 0 ), ανελκυ¬ 
στήρα ογδόντα ένα χιλιοστά (81 % 0 ) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εβδομήντα τρία χιλιοστά (73 %„) και συνορεύει : Αν. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτ. Με το διαμέρισμα (239) του Λ 
ορόφου του ιδίου στοίχου και με κοινόχρηστο διάδρομο. Βορ. 
Με κοινόχρηστο διάδρομο και μ.ε κοινόκτητο οικόπεδο. Νοτ. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ αριθμ. διακόσια τριάντα εννέα (239) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.1973 πολεο- 
δομικό σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτιά κου¬ 
ζίνα λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εβδομήντα έξη και 32% (76,32 ) τετραγ. μέτρα, και 
μικτό εμβαδόν ενενήντα πέντε και 3% (95,03) τετραγ. μέ¬ 
τρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34 % 00 ) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και 69% (68,69) 
ψήφους τριάντα τέσσερις (34), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα τρία χιλιοστά (63 % 0 , ), ανελ¬ 
κυστήρα εβδομήντα χιλιοστά (70 % 0 ) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εξήντα τρία χιλιοστά (63 % 0 ) και συνορεύει : Αν. Με 
το διαμέρισμα (238) του Α' ορόφου του ίδιου στοίχου. Δυτ. 
Με το διαμέρισμα (240) του Α' ορόφου του ίδιου στοίχου 
Βορ. Με κοινόχρηστο διάδρομο. Νοτ. Με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Το υπ αριθμ. διακόσια σαράντα (240) διαμέρισμα που φαί¬ 
νεται στο υπ αριθμ. 11241/Λ/3δ/1.10.1973 πολ.εοδομ,ικο 
σχέδιο αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουςινα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβα¬ 
δόν πενήντα και 88% (50,88) τετραγ. μέτρα και μικτό εμβα¬ 
δόν εξήντα τρία και 35% (63,35) τετραγ. μέτρα, ποσοστο 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου είκοσι 
τρία δεκ. χιλιοστά (23 % 00 ) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε- 
τραγωνικά σαράντα πέντε και 79% (45, /9) ψήφους είκοσι 


τρεις (23), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
σαράντα ένα χιλιοστά (41 °/ 00 ) ανελκυστήρα σαράντα έξι 
χιλιοστά (46°/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης σαράντα ένα χι¬ 
λιοστά (41°/οο) και συνορεύει : 

Αν. Με το διαμέρισμα (239) του Α’ ορόφου του ίδιου 
στοίχου. 

Δυτ. Με το διαμέρισμα (241) του Α' ορόφου του ιδίου 

στοίχου. ( 

Βορ. Με κοινόχρηστο διάδρομο. Νοτ. Με κοινοκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Το υπ αριθμ. διακόσια σαράντα ένα (241) διαμέρισμα, που 
φαίνεται στο υπ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμβα¬ 
δόν ογδόντα οκτώ και 32% (88,32) τετραγ. μέτρα και μικτό 
εαβαδόν εκατόν εννέα και 97% (109,97) τετραγ. μέτρα, πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα εννέα δεκ. χιλιοστά (39 % 00 ) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα εννέα και 48% (79,48), ψή¬ 
φους τριάντα εννέα (39) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εβδομήντα τρία χιλιοστά (73°/οο)ι ανελκυ¬ 
στήρα ογδόντα ένα χιλιοστά (81°/ 0 ο) και κεντρικής θέρμαν- 
σης εβδομήντα τρία χιλιοστά (73°/ 00 ) και συνορεύει : Αν. Με 
το διαμέρισμα (240) του Α οροφου του ίδιου στοίχου και 
με κοινόχρηστο διάδρομο. Δυτ. Με δρομο. Βορ. Με δρομο 
και με κοινόνρηστο διάδρομο. Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο δεύτερος όροφος περιλαμβά¬ 
νει τα υπ αριθμ. διακόσια σαράντα δύο (242) διακόσια σα¬ 
ράντα πέντε (245) ακραία και διακόσια σαράντα τρία (243) 
διακόσια σαράντα τέσσερα (244) μεσαία διαμερίσματα που 
περιγράφονται ως έξης : 

Το υπ αριθμ. διακόσια σαράντα δύο (242) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10./3 πολεοδο¬ 
μικό σχέδιο αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 
θαρό εμβαδόν ογδόντα οκτώ και 32% (88,32) τετραγωνικά 
μέτρα, και μικτό εμβαδόν εκαον εννεα και 97% (109,9/) τε¬ 
τραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκ. χιλιοστά (39% 00 ) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα εν;έα και 48% 
(79,48), ψήφους τριάντα εννέα (39) ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα τρία χιλιοστά (73°/ 00 ) 
ανελκυστήρα ογδόντα εννέα χιλιοστά (89°/οο) και κεντρικής 
θέρμανσης εβδομήντα τρία χιλιοστά (73°/οο) και συνορεύει . 
Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτ. Με το διαμέρισμα (243) 
του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου και με κοινόχρηστο διά¬ 
δρομο. Βορ. Με κοινόχρηστο διάδρομο και με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ αριθμ. διακόσια σαράντα τρία (243)3ιαμέρισμα 
που φαίνεται στο υπ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδο¬ 
μικό σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κου¬ 
ζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εβδομήντα έξη και 32% (76,32) τετραγ. μέτρα, και 
μικτό εμβαδόν ενενήντα πέντε και 3% (95,03) τετραγ. μέ¬ 
τρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάιτχ τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34% 00 ) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και 69 % 
(68,69), ψήφους τριάντα τέσσερις (34) ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα τρία χιλιοστά 
(63 % 0 ), ανελκυστήρα εβδομήντα επτά χιλιοστά (77 % 0 ) 
και κεντρικής θέρμανσης εξήντα τρία χιλιοστά (63 % 0 ) και 
συνορεύει : Αν. Με το διαμέρισμα (242) του Β' ορόφου του 
ιδίου στοίχου. Δυτ. Με το διαμέρισμα (244) του Β' ορόφου 
του ιδίου στοίχου. Βορ. Με κοινόχρηστο διάδρομο. Νοτ. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ αριθμ. διακόσια σαράντα τέσσερα (244) διαμέρισμα 
που φαίνεται στο υπ αριθμ. 11241 /Α/38/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια κουζίνα, λου¬ 
τρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν 
πενήντα και 88% (50,88) τετραγωνικά μέτρα, και μικτό 



£ΦΗΜΕΡ!Σ ΙΗΣ Κ.ΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ.) 


• 172:; 


εμβαδόν εξήντα τρία και 35% (63,35) τετραγ. μέτρα, πο- 
σοσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
είκοσι τρία δεκ. χιλιοστά (23% 0Ο ) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά σαράντα πέντε και 79% (45,79) ψήφους είκοσι 
τρεις (23), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
σαράντα ένα χιλιοστά (41 % 0 ), ανελκυστήρα πενήντα ένα 
χιλιοστά (51 % 0 ) και κεντρικής θέρμανσης σαράντα ένα χι¬ 
λιοστά (41 % 0 ) και συνορεύει : Αν. Με το διαμέρισμα (243) 
του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου. Δυτ. Με το διαμέρισμα 
(245) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου. Βορ. Με κοινόχρηστο 
διάδρομο. Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ αριθμ. διακόσια σαράντα πέντε (245) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομι- 
κό σχέδιο αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια κου¬ 
ζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν ογδόντα οκτώ και 32% (88,32) τετραγ. μέτρα, και 
μικτό εμβαδόν εκατόν εννέα και 97% (109,97) τετραγ. μέ¬ 
τρα ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου τριάντα εννέα δεκ. χιλιοστά (39% 00 ) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα εννέα και 48% (79,48) 
ψήφους τριάντα εννέα (39) τιοσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εβδομήντα τρίχ χιλιοστά (73 % 0 ) ανελκυ¬ 
στήρα ογδόντα εννέα χιλιοστά (89 ) και κεντρικής θέρμαν¬ 

σης εβδομήντα τρία χιλιοστά (73 % 0 ) και συνορεύει : Αν. Με 
το διαμέρισμα (244) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου και με 
κοινόχρηστο διάδρομο. Δυτ. Με δρόμο. Βορ. Με δρόμο και 
με κοινόχρηστο διάδρομο. Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο τρίτος όροφος περιλαμβάνει 
τα υπ’ αριθμ. διακόσια σαράντα έξη (246), διακόσια σα¬ 
ράντα εννέα (249) ακραία και διακόσια σαράντα επτά (247), 
διακόσια σαράντα οκτώ (248) μεσαία διαμερίσματα που 
περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια σαράντα έξη (246) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3&/1.10.73 πολεο- 
δομικό σχέδιο, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα οκτό) και 32% (88,32) τετραγ. 
μέτρα και μικτό εμβαδόν εκατόν εννέα και 97% (109,97) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ. αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκ. χιλιοστά (39°/ 00 ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα εννέα 
και 48% (79,48), ψήφους τριάντα εννέα (39), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα τρία 
χιλιοστά (73°/ 00 ), ανελκυστήρα ενενήντα επτά χιλιοστά 
(97%ο) και κεντρικής θέρμανσης εβδομήντα τρία χιλιοστά 
(73°/ 00 ) και συνορεύει : Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Δυτικά. Με το διαμέρισμα (247) του Γ' ορόφου του ιδίου 
στοίχου. Βόρεια. Με κοινόχρηστο διάδρομο και με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια σαράντα επτά (247) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11 241 /Α/3δ/1.10.73 πολεοδομι- 
κό σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κου¬ 
ζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εβδομήντα έξη και 32% (76,32) τετραγ. μέτρα 
και μικτό εμβαδόν ενενήντα πέντε και 3% (95,03) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34°/ 0 οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και 69% 
(68,69), ψήφους τριαντα τέσσερις (34), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων εξήντα τρία χιλιοστά 
(63°/οο), ανελκυστήρα ογδόντα τρία χιλιοστά (83°/οο) και 
κεντρικής θέρμανσης εξήντα τρία χιλιοστά (63°/ 00 ) και 
συνορεύει : Ανατ. Με το διαμέρισμα (246) του Γ' ορόφου 
του ιδίου στοίχου. Δυτικά. Με το διαμέρισμα (248) του 
Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου. Βόρεια. Με κοινόχρηστο 
διάδρομ,ο. Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια σαράντα οκτώ (248) διαμέρισμα 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 1ϋ241/Α/3δ/1.10.73 πολεο- 


δομικό σχέδιο, αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν πενήντα και 88% (50,88) τετραγο,Λ ικά 
μέτρα και μικτό εμβαδόν εξήντα τρία και 35% (63,3ΐυ) 
τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου είκοσι τρία δεκ. χιλιοστά (2ο°/ 0 οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά σαράντα . πέντε και 
79% (45,79), ψήφους είκοσι τρεις (23), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστου .σαράντα ένα χιλιοστά 
(41°/οο), ανελκυστήρα πενήντα έξη χιλιοστά (56°/ 0 ο) και 
κεντρικής θέρμανσης σαράντα ένα χιλιοστά (41°/ 0 ο) και 
συνορεύει : Ανατ. Με το διαμέρισμα (247) του.Γ' ορόφου 
του ιδίου στοίχου. Δυτικά. Με το διαμέρισμα (249) του 
Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου. Βόρεια. Με κοινόχρηστο 
διάδρομο. Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια σαράντα εννέα (249) διαμέρισμα 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Λ/3δ/1.10.73 πολεο- 
δομικό σχέδιο, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμά- 
- α. κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχε: 
ναύαρό εμβα&όν ογδόντα οκτώ και 32% (88,3(2%) τετραγωνικά 
μέτρα και μ.ικτό εμβαδόν εκατόν ε;νέα και 97% (109,97) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου τριάντα εννέα δεκ. χιλιοστά (39 υ Ι 0Ο0 ) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγιονικά εβδομήντα εννέα 
και 48% (79,48), ψήφους τριάντα εννέα (39), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστου εβδομήντα τρία 
χιλιοστά (73°/ 00 ), ανελκυστήρα ενενήντα επτά χιλιοστά 
(97°/οο) και κεντρικής θέρνιανσης εβδομήντα τρία χιλιοστά 
(73°/ 00 ) και συνορεύει : Ανατ. Με το διαμέρισμα (248) 
του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου και με κοινόχρηστο διά¬ 
δρομο. Δυτικά. Με δρόμο. Βόρεια. Με δρόμο και με κοι¬ 
νόχρηστο διάδρομο. Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στοίχος είκοσι (20). 

Τπ’ αριθμ. είκοσι (20) Πολυκατοικία. 

Η Πολυκατοικία με αριθμ. είκοσι (20) που ανήκει στον 
υπ’ αριθμ. είκοσι (20) στοίχο, τύπου 4006—1 β/I αποτελεί- 
ται από το Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και 
τρίτο (Γ) πάνω από το Ισόγειο ορόφους, η περιγραφή τουν 
οποίουν έχει ως εξής : 

ΙΣΟΓΕΙΟ : Το Ισόγειο περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμ. 
διακόσια πενήντα (250), διακόσια πενήντα ένα (251) και 
διακόσια πενήντα δύο (252) ακραία διαμερίσματα, που 
περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια πενήντα (250) διαμέρισμα, που 
φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 1124ί/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτιά, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα έξη και 29% (86,29) τετραγ. 
μέτρα και μικτό εμβαδόν εκατόν ένα και 35% (101,35) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα οκτώ δεκ. χιλιοστά (38%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά 
και 65% (77,65), ψήφους τριάντα οκτώ (38), ποσοστό 
συμμετοχής σεις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλιο¬ 
στά (91°/οο), ανελκυστήρα τριάντα χιλιοστά (30°/οο) και 
κεντρικής θέρμανσης σαράντα έξη χιλιοστά (46°/ 00 ) και 
συνορεύει : Ανατ. Με κοινόχρηστο πεζόδρομο. Δυτικά. 
Με το ισόγειο διαμέρισμα (251) του ιδίου ορόφου και με 
κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρεια. Με το ισόγειο διαμέρισμα 
(251) του ιδίου στοίχου με κλιμακοστάσιο και με κοινό¬ 
χρηστο πεζόδρομο. Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια πενήντα έ.α (251) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/38/1.10.73 πολεοτ 
δομικό σχέδιο αποτελείται α.τό τρία (3) κύρια δωμάτια, 
κουζίτα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εβδομήντα τρία και 6% (73,06) τετρ. 
μέτρα και μικτό εμβαδόν ογδόντα πέντε και 81% (85.8:1 ) 
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τετραγ. μέτρα. ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (3Γι°/ 000 ) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και 
75% (65,75), ψήφους τριάντα τρεις (33). ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα επτά χι¬ 
λιοστά (77°/ 00 ), ανελκυστήρα είκοσι έξη χιλιοστά (26°/ 00 ) 
και κεντρικής θέρμανσης τριάντα οκτώ χιλιοστά και συνο¬ 
ρεύει : Αν. Με κλιμακοστάσιο και με τα ισόγεια διαμερί¬ 
σματα (250) και (252) του ιδίου στοίχου. Δυτ. Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το 
ισόγειο διαμέρισμα (252) του ιδίου στοίχου. Νότ. Με κοινό - 
κτητο οικόπεδο και με το ισόγειο διαμέρισμα (250) του 
ιδίου στοίχου. 

Το υπ’ αριΟμ. διακόσια πενήντα δύο (252) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 1Ί241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδο- 
μικό σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια κου¬ 
ζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εβδομήντα επτά και 40% (77,40) τετραγωνικά 
μέτρα και μικτό εμβαδόν ενενήντα και 90% (90,90) τετρ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34 0 / 0 οο) που αν¬ 
τιστοιχούν σε μίτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και 65% 
(69,65) ψήφους τριάντα τέσσερις (34), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά (82°/ 0 ο), 
ανελκυστήρα είκοσι επτά χιλιοστά (27°/ 0Ο ) και κεντρικής 
θέρμανσης σαράντα ένα χιλιοστά (41 0 / 0ϋ ) και συνορεύει : 
Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτ. Με το ισόγειο διαμέρισμα 
(251) του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρ. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα (262) του 
στοίχου (21). Νότ. Με κοινόχρηστο χώρο με κλιμακοστάσιο 
και με το ισόγειο διαμέρισμα (251) του ιδ'ο; στοίχου. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο πρώτος όροφος περιλαμβάνει 
τα υπ’ αριθμ. διακόσια πενήντα τρία (253) διακόσια πενήντα 
τέσσερα (254) και διακόσια πενήντα πίν:ε (255) ακραία 
διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια πενήντα τρία (253) διαμ., που φαί¬ 
νεται στο υττ’ αριθμ. 11241/Α/38/1.10.73 πολεοδομικό σχέ¬ 
διο αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμ- 
βαδό ογδόντα έξη και 29% τετραγ. μέτρα και μικτό εμ¬ 
βαδόν εκατόν ένα και 35% (10.1,35) τ.μ., ποσοστό συν ιδιο¬ 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα οκτώ 
δεκ. χιλιοστά (38°/ 00 ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εβδομήντα επτά και 65% (77,65), ψήφους τριάντα 
οκτώ (38), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων ενενήντα ένα χιλιοστά (9ΐ°/οο), ανελκυστήρα εκατόν 
ένα χιλιοστά (101°/ οο ) και κεντρικής θέρμανσης σαράντα 
έξη χιλιοστά (46 υ / 00 ) και συνορεύει : Αν. Με κο.νόχρηστο 
πεζόδρομο. Δυτ. Με το διαμέρισμα (254) του Α' ορόφου 
του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρ. Με το 
διαμέρισμα (254) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου με κλι¬ 
μακοστάσιο και με κοινόχρηστο πεζόδρομο. Νότ. Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια πενήντα τέσσερα (254) διαμέ¬ 
ρισμα, που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 
πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμά¬ 
τιο;, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χοίρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εβδομήντα τρία και 6% (73,06) τετραγ. 
μέτρα και μικτό εμβαδόν ογδόντα πέντε και 81% (85,81) 
τετοαν. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επι 
του όλου οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και 
75% (65,75), ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα επτά χιλιο¬ 
στά (77°/ 0 ο), ανελκυστήρα ογδόντα έξη χιλιοστά (86 0 /οο) 
και κεντρικής θέρμανσης τριάντα οκτώ χιλιοστά (38°/ 00 ) και 
συνορεύει: Αν. Με κλιμακοστάσιο και με τα διαμερίσματα 
(253) και (254) του ιδίου στοίχου. Δυτ. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και μ.ε το διαμέ¬ 
ρισμα (255) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου. Νότ. Με 


κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα (253) του Α' 
ορόφου του ιδίου στοίχου. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια πενήντα πέντε (255) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 1124!/Α/3δ/1.10.73 πολεο¬ 
δομικό σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, Λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εβδομήντα επτά και 40% (77,40) τετρα¬ 
γωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν ενενήντα και 90% (90,90) 
τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά 
(34%οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα 
εννέα και 65% (69,65), ψήφους τριάντα τέσσερεις (34), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα 
δύο χιλιοστά (82°/ 0 ο), ανελκυστήρα ενενήντα ένα χιλιοστά 
(9ΐ°/οο) και κεντρικής θέρμανσης σαράντα ένα χιλιοστά 
(41°/οο) και συνορεύει: Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτ. 
Με το διαμέρισμα (254) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου 
και με κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 
και με το διαμέρισμα (265) του Α'ορόφου του στοίχου (21). 
Νότ. Με κοινόχρηστο χώρο με κλιμακοστάσιο και με το 
διαμέρισμα (254) του ιδίου στοίχου. 

ΔΒΠΈΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Ο δεύτερος όροος περιλαμβά¬ 
νει τα υπ’ αριθμ. διακόσια πενήντα έξη (256) διακόσια πε¬ 
νήντα επτά (257) και διακόσια πενήντα οκτώ (258) ακραία, 
διαμερίσματα που περιγράφονται ιος εξής: 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια πενήντα έξη (256) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεο¬ 
δομικό σχέδιο αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα έξη και 29% (86,29) τετραγ. 
μέτρα και μικτό εμβαδόν εκατόν ένα και .35% (101,35) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδ.οκτησίας εξ αδιαιρέτου επι 
του όλου οικοπέδου τριάντα οκτώ δεκ. χιλιοστά (38%ο 0 ) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγων.κά εβδομήντα ετττά και 
65% (77, 65), ψήφους τριάντα οκτο') (38), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά 
(9ΐ°/οο), ανελκυστήρα εκατόν ένδεκα χιλιοστά (ΙΙΤ’/οο) 
και κεντρικής θέρμανσης σαράντα έξη χιλιοστά (46°/ 00 ) 
και συνορεύει: Αν. Με κοινόχρηστο πεζόδρομο. Δυτ. Με το 
διαμέρισμα (257) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου 
και με κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρ. Με το διαμέρυμα (2σ7) 
του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου με κλιμακοστάσιο και με 
κοινόχρηστο πεζόδρομο. Νότ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια πενήντα επτά (257) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1..'10.73 πολεο¬ 
δομικό σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια 
κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 
θαρό εμβαδόν εβδομήντα τρία και 6% (73,06) τετραγωνικά 
μέτρα, και μικτό εμβαδόν ογδόντα πέντε και 81% (85,81 ) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33°/οοο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και 
75% (65,7.5), ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα επτά χιλιο¬ 
στά (77°/οο), ανελκυστήρα ενενήντα τέσσερα χιλιοστά 
(94°/οο) και κεντρικής θέρμανσης τριάντα οκτώ χιλιοστά 
(38°/οο) και συνορεύει: Αν. Με κλιμακοστάσιο και με τα 
διαμερίσματα (256) και (257) του ιδίου στοίχου. Δυτ. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 
και με το διαμέρισμα (258) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου. 
Νότ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμάρισμα (256) 
του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια πενήντα οκτώ (258) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.711 πυλτο¬ 
δομικό σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει κα¬ 
θαρό εμβαδόν εβδομήντα επτά και 40% (77,40) τετραγω¬ 
νικά μέτρα και μικτό εμβαδόν ενενήντα και 90% (90,90) 
τετραγωνικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
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επί του όλου οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά 
(34°/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα 
εννέα και 65% (69,65), ψήφους τριάντα τέσσερεις (34), 
ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα 
δύο χιλιοστά (82°/ 0 ο), ανελκυστήρα εκατό χιλιοστά (100°/οο) 
και κεντρικής θέρμανσης σαράντα ένα χιλιοστά (41°/ 0 ο) 
και συνορεύει: Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτ. Με το 
διαμέρισμα (257) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου και μ.ε 
κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 
και με το διαμέρεσμα (268) του Β' ορόφου του στοίχου 
(21). Νότ. Με κοινόχρηστο χώρο με κλιμακοστάσιο και 
με το διαμέρισμα (257) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: 0 τρίτος όροφος περιλαμβάνει τα 
υπ’ αριθμ. διακόσια πενήντα εννέα (259), διακόσια εξήντα 
(260) και διακόσια εξήντα ένα (261) ακραία διαμερίσματα 
που περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια πενήντα εννέα (259) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτςα, κου¬ 
ζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν ογδόντα έξη και 29% (86/29) τετραγ. μέτρα, και 
μικτό εμβαδόν εκατόν ένα και 35% (101,35) τετραγ. μέτρα, 
ποσοστό συν ιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου τριάντα οκτώ δεκ. χιλιοστά (38°/ 00 ο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 65% (77,65) 
ψήφους τριάντα οκτώ (38), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91°/ 00 ), ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν είκοσι δύο χιλιοστά (122°/ 00 ) και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης σαράντα έξη χιλιοστά (46°/οο) και συνο¬ 
ρεύει: Αν. Με κοινόχρηστο πεζόδρομο. Δυτ. Με το διαμέ¬ 
ρισμα (260) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου και με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. Βόρ. Με το διαμέρισμα (260) του Γ' ορό¬ 
φου του ιδίου στοίχου με κλιμακοστάσιο και με κοινό¬ 
χρηστο πεζόδρομο. Νότ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια εξήντα (260) διαμέρισμα, που 
φαίνεται στο υπ’αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό σχέ¬ 
διο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβαδόν εβδο¬ 
μήντα τρία και 6% (73,06) τετραγ. μέτρα και μικτό εμ¬ 
βαδόν ογδόντα πέντε και 81% (85,81) τετραγ. μέτρα ποσο¬ 
στό συν ιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33°/οοο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και 75% (65,75), ψήφους 
τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων εβδομήντα επτά χιλιοστά (77°/«,), ανελκυστήρα 
εκατόν τρία χιλιοστά (103°/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης 
τριάντα οκτώ χιλιοστά (38°/οο) και συνορεύει : 

Ανατ. Με κλιμακοστάσιο και μ.ε τα διαμερίσματα (259) 
και (261) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου. Δυτ. Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. Βόρ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το 
διαμέρισμα (261) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου. Νότ. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα (259) τον 
Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια εξήντα ένα (261) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεο¬ 
δομικό σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εβδομήντα επτά και 40% (77,40) τετραγω¬ 
νικά μέτρα, και μικτό εμβαδόν ενενήντα και 90% (90,90) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34°/οοο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και 
65% (69,65), ψήφους τριάντα τέσσερις (34), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά 
(82°/ο 0 ), ανελκυστήρα εκατόν εννέα χιλιοστά (109°/οο) 
και κεντρικής θέρμανσης σαράντα ένα χιλιοστά (41°/οο) 
και συνορεύει : Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτ. Με το 
διαμέρισμα (260) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου και με 
κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με 


το διαμέρισμα (271) του Γ' ορόφου του στοίχου (21). 
Νότ. Με κοινόχρηστο χώρο με κλιμακοστάσιο και με το 
διαμέρισμα (260) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου. 

ΣΤΟΙΧΟΣ είκοσι ένα (21) 

ΐπ’ αριθμ. είκοσι ένα (21) Πολυκατοικία. 

Η Πολυκατοικία με αριθμ. είκοσι ένα (21) που ανήκει 
στον υπ’ αριθμ. είκοσι ένα (21) στοίχο, τύπου 4006 - ΙΒ/Ι 
αποτελείται από το Ισόγειο και τους πρώτο (Α), δεύτερο (Β) 
και τρίτο (Γ) πάνω από το Ισόγειο ορόφους, η περιγραφή 
των οποίοι έχει ως εξής : 

ΙΣΟΓΕΙΟ : Το Ισόγειο περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμ. 
διακόσια εξήντα δύο (262), διακόσια εξήντα τρία (263) και 
διακόσια εξήντα τέσσερα (264) ακραία διαμερίσματα που 
περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια εξήντα δύο (262) διαμέρισμα, που 
φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/38/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους έχει καθαρό εμ¬ 
βαδόν ογδόντα έξη και 29% (86,29) τετραγ. μέτρα και μικτό 
εμβαδόν εκατόν ένα και 35% (101, 35) τετρ. μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
οκτώ δεκ. χιλιοστά (38°/ 0 οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 65% (77,65), ψήφους 
τριάντα οκτώ (38), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91°/ 00 ), ανελκυστήρα 
τριάντα χιλιοστά (30°/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης σαράντα 
έξη χιλιοστά (46°/ 0 ο) και συνορεύει: Αν. Με το ισόγειο δια¬ 
μέρισμα (263) του ιδίου στοίχου, με κλιμακοστάσιο και με 
κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρ. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το ισόγειο διαμέρισμα 

(263) του ιδίου στοίχου. Νότ. Με το ισόγειο διαμέρισμα 
(252) του στοίχου (20) και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια εξήντα τρία (263) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεο¬ 
δομικό σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λ.ουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 
θαρό εμβαδόν εβδομήντα τρία και 6% (73,06) τετραγ. 
μέτρα και μικτό εμβαδόν ογδόντα πέντε και 81% (85,81) 
τετραγ. μέτρα ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33 % 00 ) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα 7τέντε και 75% 
(65,75), ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα ετιτά χιλιοστά (77°/ 0 ο), 
ανελκυστήρα είκοσι έξη χιλιοστά (26°/οο) και κεντρικής 
θέρμανσης τριάντα οκτώ χιλιοστά (38°/οο) και συνορεύει : 
Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το ισόγειο διαμέρισμα 

(264) του ιδίου στοίχου. Δυτ. Με κοινόκτητο οικό-;εδο 
και με το ισόγειο διαμέρισμα (262) του ιδίου στοίχου. 
Βόρ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νότ. Με κλιμακοστάσιο 
και με τα ισόγεια διαμερίσματα (262) και (264) του ιδίου 
στοίχου. 

Τό υπ’ αριθμ. διακόσια εξήντα τέσσερα (264) διαμέρισμα 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. Γ1241/Α/3δ/'1.10.73 πολεο¬ 
δομικό σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εβδομήντα επτά και 40 % (77,40) τετρα¬ 
γωνικά μέτρα και μικτό εμβαδόν ενενήντα και 90% (90,90) 
τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34 0 /οο Ο ) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και 
65% (69,65), ψήφους τριάντα τέσσερις (34), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο χιλιο¬ 
στών ογδόντα δύο χιλιοστά (82°/ 00 ) ανελκυστήρα είκοσι 
επτά χιλιοστά (27°/ 0 ο) και κεντρικής θέρμανσης σαράντα 
ένα χιλιοστά (41°/ 00 ) και συνορεύει : Αν. Με το ισόγειο 
διαμέρισμα (274) του στοίχου (22). Δυτ. Με το ισόγειο δια¬ 
μέρισμα (263) του ιδίου στοίχου με κλιμακοστάσιο και με 
κοινόχρηστο πεζόδρομο. Βόρ. Με το ισόγειο διαμέρισμα 
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(263) του ίδιου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. Νότ. 
Με κο'.νόκτητο οικόπεδο. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο Πρώτος όροφος περιλαμβάνει 
τα υπ’ αριθμ. διακόσια εξήντα πέντε (265) διακόσια εξήντα 
έξη (266) και διακόσια εξήντα επτά (267) ακραία διαμε¬ 
ρίσματα που περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ%αριθμ. διακόσια^εξήντα πέντε (265) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεο- 
δομικό σχέδιο αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα έξη και 29% (86,29) τετραγ. μέτρα 
και μικτό εμβαδόν εκατόν ένα και 35% (101,35) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα οκτώ δεκ. χιλιοστά (38%ο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 65% 
(77,65), ψήφους τριάντα οκτώ (38), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91 °/ 00 ) 
ανελκυστήρα εκατόν ένα χιλιοστά (101°/οο) και κεντρικής 
θέρμανσης σαράντα έξη χιλιοστά (46°/οο) και συνορεύει : 
Αν. Με το διαμέρισμα (266) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου, 
με κλιμακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτ. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. Βόρ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το 
διαμέρισμα (266) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου. Νοτ. 
Με το διαμέρισμα (255) του στοίχου (20) και με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια εξήντα έξη (266) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεο- 
δομικό σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 
θαρό εμβαδόν εβδομήντα τρία και 6% (73,06,) τετρ. μέτρα 
και μικτό εμβαδόν ογδόντα πέντε και 81% (85,81) τετρ. 
μέτρα ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33°/οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και 75% 
(65,75), ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα επτά χιλιοστά (77°/οο) 
ανελκυστήρα ογδόντα έξη χιλιοστά (86°/οο) και κεντρικής 
θέρμανσης τριάντα οκτώ χιλιοστά (38°/οο) και συνορεύει : 
Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα (267) του 
Α' ορόφου του ιδίου στοίχου. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 
και με το διαμέρισμα (265) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου. 
Βόρ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νότ. Με κλιμακοστάσιο και 
με τα διαμερίσματα (265) και 267) του ιδίου στοίχου. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια εξήντα επτά (267) διαμέρισμα, 
του φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεοδο- 
μικό σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβα¬ 
δόν εβδομήντα επτά και 40% (77,40 ) τετρ. μέτρα και μικτό 
εμβαδόν ενενήντα και 90% (90,90) τετραγ. μέτρα, ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34°/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εξήντα εννέα και 65% (69,65), ψήφους τριάντα 
τέσσερεις (34), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά (82°/ 00 ), ανελκυστήρα ενε¬ 
νήντα ένα χιλιοστά (91°/ 0 ο) και κεντρικής θέρμανσης σαράντα 
ένα χιλιοστά (41°/ 0 ο) και συνορεύει : Αν. Με το διαμέρισμα 
(277) του Α' ορόφου του στοίχου (22) Δυτ. Με το Διαμέ¬ 
ρισμα (266) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου με κλιμακοστά¬ 
σιο και με κοινόχρηστο πεζόδρομο. Βόρ. Με το διαμέρισμα 
(266) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Νότ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο δεύτερος όροφος περιλαμβά¬ 
νει τα υπ’ αριθμ. διακόσια εξήντα οκτώ (268), διακόσια 
εξήντα εννέα (269) και διακόσια εβδομήντα (270) ακραία 
διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια εξήντα οκτώ (268) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.1973 πολεοδο- 
μικό σχέδιο αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει κα¬ 


θαρό εμβαδόν ογδόντα έξη και 29% (86,29) τετραγ. μέτρα, 
και μικτό εμβαδόν εκατόν ένα και 35% (101,35) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα οκτώ δεκ. χιλιοστά (38°/οοο) που αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 65% 
(77,65), ψήφους τριάντα οκτώ (38), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91°/οο), 
ανελκυστήρα εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111 0 / 00 ) και κεντρικής 1 
θέρμανσης σαράντα έξη (46° / 00 ) και συνορεύει : Αν. Με το 
διαμέρισμα (269) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου με κλι¬ 
μακοστάσιο και με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτ. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Βορ. Με κοινόκτητο ©ικόπεόο και με το διαμέρισμα 
(209) τον Β' ορόφου του ιδίου στοίχον. Νοτ. Με το διαμέρι¬ 
σμα (258) του οτοίχου (20) και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ.διακόσια εξήντα εννέα (269) διαμέρισμα, που 
φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/38/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβα¬ 
δόν εβδομήντα τρία και 6% (73,06) τετραγ. μέτρα και μι¬ 
κτό εμβαδόν ογδόντα πέντε και 81% (85,81) τετραγ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33°/ 0 οο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και 75% (65,75) ψήφους 
τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων εβδομήντα επτά χιλιοστά (77°/ 0 ο), ανελκυστήρα 
ενενήντα τέσσερα χιλιοστά (94°/ 0 ο) και κεντρικής θέρμανσης 
τριάντα οκτώ χιλιοστά (38°/οο) και συνορεύει : Αν. Με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα (270) του Β' ορόφου 
του ιδίου στοίχου. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το 
διαμέρισμα (26δ) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου. Βορ. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νοτ. Με κλιμακοστάσιο και με τα 
διαμερίσματα (268) και (270) του Β' ορόφου του ιδίου 
στοίχου. 

Το υπ αριθμ. διακόσια εβδομήντα (270)$διαμέρισμα, που 
φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.1973 πολεοδομικό 
σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβα¬ 
δόν εβδομήντα επτά και 40% (77,40) τετραγ. μέτρα, και 
μικτό εμβαδόν ενενήντα και 90% (90,90) τετραγ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34°/ 0 οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και 65% (69,65), 
ψήφους τριάντα τέσσερεις (34), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά (82°/ 0 ο), ανελ¬ 
κυστήρα εκατό χιλιοστά (100°/οο) και κεντρικής θέρμανσης 
σαράντα ένα χιλιοστά (41°/οο) και συνορεύει : Αν. Με το 
διαμέρισμα (280) του Β' ορόφου του στοίχου (22) Δυτ. Με 
το διαμέρισμα (269)του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου, με κλι¬ 
μακοστάσιο και με κινόχρηστο πεζόδρομο. Βορ. Με το δια¬ 
μέρισμα (269) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου και με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο τρίτος όροφος περιλαμβάνει τα 
υπ’ αριθμ.διακόσια εβδομήντα ένα (271), διακόσια εβδομήντα 
δύο (2ί7&) και διακόσια εβδομήντα τρία (2Τ3ΐ) ακραία διαμε¬ 
ρίσματα που περιγράφονται ως εξής: 

Το υπ’αριθμ. διακόσια εβδομήντα ένα (271) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεοδο¬ 
μικό σχέδιο αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν ογδόντα έξη και 29% (86,29) τετραγ. μέτρα και 
μικτό εμβαδόν εκατόν ένα και 35% (101,35) τετραγ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
τριάντα οκτώ δεκ. χιλιοστά (38°/οοο) που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 65% (77,65), 
ψήφους τριάντα οκτώ (38), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά (91°/οο), ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν είκοσι δύο χιλιοστά (122°/ 00 ) και κεντρικής 
θέρμανσης σαράντα έξη χιλιοστά (46°/οο) και συνορεύει : 
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Αν. Με το διαμέρισμα (272) του Γ' ορόφου του ιδίου στοί¬ 
χου με κοινόκτητο οικόπεδο και με.κλιμακοστάσιο. Δυτ. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. Βορ. Με Κοινόκτητο οικόπεδο και με το 
διαμέρισμα (272) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου. Νοτ. Με 
το διαμέρισμα (261) του Γ' ορόφου του στοίχου (20). 

Το υπ’αριθμ. διακόσια εβδομήντα δύο (272) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ αριθμ. Ίΐ241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδο- 
μικό σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κου¬ 
ζίνα, λουτρό, και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εβδομήντα τρία και 6% (73,06) τετραγ. μέτρα και 
μικτό εμβαδόν ογδόντα πέντε και 81% (85,81) τετραγ. μέ¬ 
τρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικο¬ 
πέδου, τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33°/ 0 οο)που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και 75% (65,75) ψή¬ 
φους τριάντα τρείς (33) ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων εβδομήντα επτά χιλιοστά (77°/οο)> ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν τρία χιλιοστά (103°/ο Ο ) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης τριάντα οκτώ χιλιοστά (38°/ 00 ) και συνορεύει : Αν. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα (273) του Γ' 
ορόφου του ιδίου στοίχου. Δυτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 
και με το διαμέρισμα (271) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου. 
Βορ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νοτ. Με κλιμακοστάσιο και 
με τα διαμερίσματα (271) και (273) του Γ' ρόφου του ιδίου 
στοίχου. 

Το υπ’αριθμ. διακόσια εβδομήντα τρία (273) διαμέρισμα 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 1'1241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδο- 
μικό σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια κου¬ 
ζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμίδα&όν βββψΐήντα επτά και 40% (77,40)· τετραγ. μέτρα και 
μικτό «μ&α&όν ενενήντα και 90% (90,90) τετραγ. μέτρα, ποσο¬ 
ατό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του) όλου οικοπέδου τριάντα 
τέσσερα δέκ. χιλιοστά (34°/ 0 οο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εξήντα εννέα και 65% (69,65), ψήφους τριάντα 
τέσσερεις (34), ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων ογδόντα δύο χιλιοστά (82 0 / 00 ), ανελκυστήρα εκατόν 
εννέα χιλιοστά (109°/ Ο ο) και κεντρικής θέρμανσης σαράντα 
ένα χιλιοστά (41°/ 0 ο) και συνορεύει : Αν. Με το διαμέρισμα 
(283) του Γ' ορόφου του στοίχου 22. Δυτ. Με το διαμέρισμα 
(272) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου με κλιμακοστάσιο 
και με κοινόχρηστο πεζόδρομο. Βορ. Με το διαμέρισμα (272) 
του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Νοτ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΤΟΙΧΟΣ είκοσι δύο (22). 

ΐπ’ αριθμ. είκοσι δύο (22) Πολυκατοικία. 

Η Πολυκατοικία με αριθμό είκοσι δύο (22) που ανήκει 
στον υπ’ αριθμ. είκοσι δύο (22) στοίχο, τύπου 4006-ΙΒ/Ι 
αποτελείται από το Ισόγειο και τους Πρώτο (Α), δεύτερο 
(Β) και τρίτο (Γ) πάνω από το Ισόγειο ορόφους, η περιγρα¬ 
φή των οποίων έχει ως εξής : 

ΙΣΟΓΕΙΟ : Το Ισόγειο περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμ. 
διακόσια εβδομήντα τέσσερα (274), διακόσια εβδομήντα 
πέντε (275) και διακόσια εβδομήντα έξη (276) ακραία 
διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια εβδομήντα τέσσερα (274) δια¬ 
μέρισμα που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 
πολεοδομικό σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα επτά και 40% (77,40) 
τετραγ. μέτρα και μικτό εμβαδόν ενενήντα και 90% (90,90) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34°/ 0 οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα 
και 65% (69,65), ψήφους τριάντα τέσσερεις (34), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο χιλιο¬ 
στά -(82°/οο), ανελκυστήρα είκοσι επτά χιλιοστά (27°/ 0 ο) 
και κεντρικής θέρμανσης σαράντα ένα χιλιοστά (4'1 0 / 0 ο) 
και συνορεύει : Ανατ. Με το ισόγειο διαμέρισμα (275) 
του ιδίου στοίχου, με κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστο 
πεζόδρομο. Δυτικά. Με το ισόγειο διαμέρισμα (264) του 
στοίχου (21). Βόρεια. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το 


Ισόγειο διαμέρισμα (275) του ιδίου στοίχου. Νότια Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια εβδομήντα πέντε (275) δια¬ 
μέρισμα, που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 
πολεοδομικό σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα τρία και 6% (73,06) 
τετραγ. μέτρα και μικτό εμβαδόν ογδόντα πέντε και 81% 
(85,81) τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά 
(33°/οοο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα 
πέντε και 75% (65,75), ψήφους τριάντα τρείς (33), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα επτά 
χιλιοστά (77°/ 00 ), ανελκυστήρα είκοσι έξη χιλιοστά (26°/ 00 ) 
και κεντρικής θέρμανσης τριάντα οκτώ χιλιοστά (38°/ 0 ο) 
και συνορεύει : Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το 
ισόγειο διαμέρισμα (276) του ιδίου στοίχου. Δυτικά. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο και με το ισόγειο διαμέρισμα (274) 
του ιδίου στοίχου. Βόρεια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νότια. 
Με κλιμακοστάσιο και με τα διαμερίσματα (274) και (276) 
του ιδίου στοίχου. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια εβδομήντα έξι (276) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/Ί.10.73 πολεο¬ 
δομικό σχέδιο, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα έξι και 29% (86,29) τετραγ. 
μέτρα, και μικτό εμβαδόν εκατόν ένα και 35% (101,35) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα οκτώ δεκ. χιλιοστά (38°/οοο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγιονικά εβδομήντα επτά 
και 65% (77,65), ψήφους τριάντα οκτώ (38), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα ένα 
χιλιοστά (91°/οο), ανελκυστήρα τριάντα χιλιοστά (30°/ οο ) 
και κεντρικής θέρμανσης σαράντα έξι χιλιοστά (46°/ 00 ) 
και συνορεύει : Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. 
Με το ισόγειο διαμέρισμα (275) του ιδίου στοίχου,με κλι¬ 
μακοστάσιο και με κοινόχρηστους χώρους. Βόρεια. Με το 
διαμέρισμα (275) του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Νότια. Με κοινόχρηστους χώρους και με το 
ισόγειο διαμέρισμα (286) του στοίχου (23). 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο Πρώτος όροφος περιλαμβάνει 
τα υπ’ αριθμ. διακόσια εβδομήντα επτά (277), διακόσια 
εβδομήντα οκτώ (278) και διακόσια εβδομήντα εννέα (279) 
ακραία διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια εβδομήντα επτά (277) διαμέ-. 
ρισμα, που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. '11241/Α/3δ/1.10.73 
πολεοδομικό σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δω¬ 
μάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδόν εβδομήντα επτά και 40% (77,40)· 
τετραγ. μέτρα και μικτό εμβαδόν ενενήντα και 90% (90,90) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34°/ 0 οο) 
που αντιστο.χούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και 
65% (69,65), ψήφους τριάντα τέσσερεις (34), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο χιλιο¬ 
στά (82°/ 0 ο), ανελκυστήρα ενενήντα ένα χιλιοστά (91°/οο) 
και κεντρικής θέρμανσης σαράντα ένα χιλιοστά (41°/οο) 
και συνορεύει : Ανατ. Με το διαμέρισμα (278) του Α' 
ορόφου του ιδίου στοίχου, με κλιμακοστάσιο και με κοι¬ 
νόχρηστο πεζόδρομο. Δυτικά. Με το διαμέρισμα (267) 
του Α' ορόφου του στοίχου (21). Βόρεια. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο και με το διαμέρισμα (278) του Α' ορόφου του 
ιδίου στοίχου. Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια εβδομήντα οκτώ (278) διαμέρισμα, 
που φαίνεται' στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεο¬ 
δομικό σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εβδομήντα τρία και 6% (74,06) τετραγ. 
μέτρα και μικτό εμβαδόν ογδόντα πέντε και 81% (85,81) 
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τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33°/ 00 ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε 
και 75% (65,75), ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα επτά 
χιλιοστά (77°/ 0 ο), ανελκυστήρα ογδόντα έξι χιλιοστά 
(86°/οο) και κεντρικής θέρμανσης τριάντα οκτώ χιλιοστά 
(38°/οο) και συνορεύει : Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο 
και με το διαμέρισμα (279) του Α' ορόφου του ιδίου στοί¬ 
χου. Δυτικά. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 

(277) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου. Βόρεια. Με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. Νότια. Με κλιμακοστάσιο και με τα 
διαμερίσματα (277) και (279) του Α' ορόφου του ιδίου 
στοίχου. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια εβδομήντα εννέα (279) διαμέ¬ 
ρισμα που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 
πολεοδομικό σχέδιο, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα έξι και 29% (86,29) τετραγ. 
μέτρα, και μικτό εμβαδόν εκατόν ένα και 35% (101,35) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα οκτώ δεκ. χιλιοστά (38°/ 0 οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά 
και 65% (77,65), ψήφους τριάντα οκτώ (38), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλιο¬ 
στά (91°/ 00 ), ανελκυστήρα εκατόν ένα χιλιοστά (101°/οο) 
και κεντρικής θέρμανσης σαράντα έξι χιλιοστά (46°/ 00 ) 
και συνορεύει : Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. 
Με το διαμέρισμα (278) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου 
και με κοινόχρηστους χώρους. Βόρεια. Με το διαμέρισμα 

(278) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Νότια. Με κοινόχρηστους χώρους και με το δια¬ 
μέρισμα (289) του Α' ορόφου του στοίχου (23). 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο δεύτερος όροφος περιλαμ¬ 
βάνει τα υπ' αριθμ. διακόσια ογδόντα (280) διακόσια 
ογδόντα ένα (281) και διακόσια ογδόντα δύο (282) ακραία 
διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ' αριθμ. διακόσια ογδόντα (280) διαμέρισμα, που 
φαίνεται στο υπ' αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβα¬ 
δόν εβδομήντα επτά και 40 % (77,40) τετραγ. μέτρα και 
μικτό εμβαδόν ενενήντα και 90 % (90,90) τετραγ. μέτρα 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34°/ 0 οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και 65 % (69,65), 
ψήφους τριάντα τέσσερεις (34), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά (82°/ 0 ο), 
ανελκυστήρα εκατό χιλιοστά (100°/οο) και κεντρικής 
θέρμανσης σαράντα ένα χιλιοστά (41°/οο ) και συνορεύει : 
Αν. Με το διαμέρισμα (281) του Β' ορόφου του ιδίου 
στοίχου με κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστο πεζόδρομο. 
Δυτ. με το διαμέρισμα (270) του Α' ορόφου του στοίχου 
(21). Βόρ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 
(281) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου. Νότ. Με κοι- 
νόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ' αριθμ. διακόσια ογδόντα ένα (281) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ' αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδο¬ 
μικό σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κου¬ 
ζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εβδομήντα τρία και 6 % (73,06) τετραγ. μέτρα, 
και μικτό εμβαδόν ογδόντα πέντε και 81 % (85,81) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33°/οοο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και 75 % (65,75), 
ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εβδομήντα επτά χιλιοστά (77°/ 0 ο)> ανελκυ¬ 
στήρα ενενήντα τέσσερα χιλιοστά (94%ο) και κεντρικής 
θέρμανσης τριάντα οκτώ χιλιοστά (38°/οο) και συνορεύει : 
Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα (282) 


του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου. Δυτ. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο και με το διαμέρισμα (280) του Β' ορόφου του 
ιδίου στοίχου. Βόρ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Νότ. Με κλι¬ 
μακοστάσιο και με τα διαμερίσματα (280) και (282) του 
Β' ορόφου του ιδίου στοίχου. 

Το υπ' αριθμ. διακόσια ογδόντα δύο (282) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ' αριθμ. 11241 /Α/3δ/1 .10. 73 πολεο¬ 
δομικό σχέδιο αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα έξι και 29 % (86,29) τετραγ. 
μέτρα, και μικτό εμβαδόν εκατόν ένα και 35 % (101,35) 
τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου τριάντα οκτώ δεκ. χιλιοστά (38°/ 0 οο), που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά και 
65 % (77,65), ψήφους τριάντα οκτώ (38), ποσοστό συμμε¬ 
τοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλιοστά 
(91°/οο), ανελκυστήρα εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111°/ 00 ) 
και κεντρικής θέρμανσης σαράντα έξι χιλιοστά (46°/ 00 ) 
και συνορεύει : Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτ. Με το 
διαμέρισμα (281) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου με 
κοινόχρηστους χώρους, και με κλιμακοστάσιο. Βόρ. Με το 
διαμέρισμα (281 ) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου και με 
κοινόκτητο οικόπεδο. Νότ. Με κοινόχρηστους χώρους και 
με το διαμέρισμα (292) του Β' ορόφου του στοίχου (23). 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο τρίτος όροφος περιλαμβάνει 
τα υπ' αριθμ. διακόσια ογδόντα τρία (283), διακόσια ογδόντα 
τέσσερα (284) και διακόσια ογδόντα πέντε (285) ακραία 
διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ' αριθμ. διακόσια ογδόντα τρία (283) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ' αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδο¬ 
μικό σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κύρια δοψάτια, κου¬ 
ζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εβδομήντα επτά και 40% (77,40) τετραγ. μέτρα, 
και μικτό εμβαδόν ενενήντα και 90% (90,90) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34°/ 0 οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και 65 % 
(69,65), ψήφους τριάντα τέσσερεις (34), ποσοστό συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά 
(82°/ 0 ο), ανελκυστήρα εκατόν εννέα χιλιοστά (ΐ09°/ οο ) 
και κεντρικής θέρμανσης σαράντα ένα χιλιοστά (41 °/ 00 ) 
και συνορεύει : Αν. Με το διαμέρισμα (284) του Γ' ορόφου 
του ιδίου στοίχου, με κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστο 
πεζόδρομο. Δυτ. Με το διαμέρισμα (273) του Γ' ορόφου 
του στοίχου (21). Βόρ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το 
διαμέρισμα (284) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου. Νότ. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ' αριθμ. διακόσια ογδόντα τέσσερα (284) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ' αριθμ. Γ1241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδο¬ 
μικό σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κου¬ 
ζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χούρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εβδομήντα τρία και 6% (73,06) τετραγ. μέτρα, 
και μικτό εμβαδόν ογδόντα πέντε και 81 % (85,81) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33°/ 0 οο) που (αντι¬ 
στοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και 75 % 
(65,75), ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα επτά χιλιοστά 
(77°/οο), ανελκυστήρα εκατόν τρία χιλιοστά (103°/ Ο ο) και 
κεντρικής θέρμανσης τριάντα οκτώ χιλιοστά (38°/οο) και 
συνορεύει : Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το δια¬ 
μέρισμα (285) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου. Δυτ. 
Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα (283) του 
Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου. Βόρ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Νότ. Με κλιμακοστάσιο και με το διαμερίσματα (283) 
και (285) του ιδίου στοίχου. 

Το υπ' αριθμ. διακόσια ογδόντα πέντε (285) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ' αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεοδο¬ 
μικό σχέδιο αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
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καθαρό εμβαδόν ογδόντα έξι και 29% (86,29) τετραγ. 
μέτρα, και μικτό εμβαδόν εκατόν ένα και 35% (101,35) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου τριάντα οκτώ δεκ. χιλιοστά (38°/ 00 ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά 
και 65% (77,65), ψήφους τριάντα οκτώ (38), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα ένα 
χιλιοστά (91 °/ 00 ), ανελκυστήρα εκατόν είκοσι δύο χιλιοστά 
(122°/οο) και κεντρικής θέρμανσης σαράντα έξι χιλιοστά 
(46°/οο) και συνορεύει : Αν. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτ. 
Με το διαμέρισμα (284) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου 
με κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστους χώρους. Βόρ. Με 
το διαμέρισμα (284) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου και 
με κοινόκτητο οικόπεδο.. Νότ. Με κοινόχρηστους χώρους, 
και με το διαμέρισμα (295) του Γ' ορόφου του στοίχου 
(23). 

ΣΤΟΙΧΟΣ είκοσι τρία (23) 

Τπ αριθμ. είκοσι τρία (23) πολ.υκατοικία 

Η Πολυκατοικία με αριθμ. είκοσι τρία (23) που ανήκει 
στον υπ’ αριθμ. είκοσι τρία (23) στοίχο, τύπου 4006 -ΙΒ/Ι 
αποτελείται από το Ισόγειο και τους πρώτο (Α) δεύτερο 
(Β) και τρίτο (Γ) πάνω από το Ισόγειο ορόφους, η περιγραφή 
των οποίοον έχει ως εξής : 

ΙΣΟΓΕΙΟ :Το Ισόγειο περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμ. δια¬ 
κόσια ογδόντα έξι (286) διακόσια ογδόντα επτά (287) και 
διακόσια ογδόντα οκτώ (288) ακραία διαμερίσματα που πε- 
ριγράφονται ως εξής : 

Το υπ’αριθμ. διακόσια ογδόντα έξι (286) διαμέρισμα που 
φαίνεται στο υπ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμ- 
βαδό εβδομήντα επτά και 40% (77,40) τετραγ. μέτρα και 
μικτό εμβαδόν ενενήντα και 90% (90,90) τετραγ. μέτρα, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34°/ 0 ο 0 ) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και 65% (69,65), ψή¬ 
φους τριάντα τέσσερεις (34), ποσοστό συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά (82 0 / 00 ), ανελκυ¬ 
στήρα είκοσι επτά χιλιοστά (27°/ 00 ) και κεντρικής θέρμανσης 
σαράντα ένα χιλιοστά (41°/οο) και συνορεύει : Αν. Με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και με το ισόγειο διαμέρισμα (287) του ιδίου 
στοίχου. Δυτ. Με κοινόχρηστους χώρους. Βορ. Με το ισόγειο 
διαμέρισμα (276) του στοίχου (22) και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. Νοτ. Με το ισόγειο διαμέρισμα (287) του ιδίου στοί¬ 
χου με κοινόχρηστους χώρους και με κλιμακοστάσιο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια ογδόντα επτά (287) διαμέρισμα 
που φαίνεται στο υπ’αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό εμβα¬ 
δόν εβδομήντα τρία και 6% (73,06) τετραγ. μέτρα, και μι¬ 
κτό εμβαδόν ογδόντα πέντε και 81 % (85,81) τετραγ. μέ¬ 
τρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33°/ 0 οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και 75% (65,75), 
ψήφους τριάντα τρία (33), ποσοστό συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων εβδομήντα επτά χιλιοστά (77°/οο) Τ ανελ¬ 
κυστήρα είκοσι έξι χιλιοστά (26°/ 0 ο) και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης τριάντα οτώ χιλιοστά (38°/ 00 ) και συνορεύει : Αν. Με 
κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτ. Με κλιμακοστάσιο και με τα ισό¬ 
γεια διαμερίσματα (286) και (288) του ιδίου στοίχου. Βορ. 
Με το ισόγειο διαμέρισμα (286) του ιδίου στοίχου και με 
κοινόκτητο οικόπεδο. Νοτ. με το ισόγειο διαμέρισμα (288) 
του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια ογδόντα οκτώ (288) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/35/1.10.73 πολεο¬ 
δομικό σχέδιο, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμά¬ 
τια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα έξι και 29% (86,29) τετραγ. 
μέτρα, και μικτό εμ,βαδόν εκατόν ένα και 35% (101,35) 


τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου τριάντα οκτώ δεκ. χιλιοστά (38%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά 
και 65% (77,65), ψήφους τριάντα οκτώ (38), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα ένα 
χιλιοστά (91°/ 00 ), ανελκυστήρα τριάντα χιλιοστά (30°/ Ο ο) 
και κεντρικής θέρμανσης σαράντα έξι χιλιοστά (46°/ 0 ο) 
και συνορεύει : Ανατ. Με το ισόγειο διαμέρισμα (287) 
του ιδίου στοίχου με κοινόχρηστους χώρους και κλιμα¬ 
κοστάσιο. Δυτικά. Με κοινόχρηστο πεζόδρομο. Βόρεια. 
Με κοινόχρηστους χώρους και με το ισόγειο διαμέρισμα 
(287) του ιδίου στοίχου. Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο πρώτος όροφος περιλαμβάνει 
τα υπ’ αριθμ. διακόσια ογδόντα εννέα (289), διακόσια 
ενενήντα (290) και διακόσια ενενήντα ένα (291) ακραία 
διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια ογδόντα εννέα (289) διαμέρισμα 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/38/1.10.73 πολεο¬ 
δομικό σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εβδομήντα επτά και 40% (77,40) τετραγ. 
μέτρα και μικτό εμβαδόν ενενήντα και 90% (90,90) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34°/ 0 οσ ) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και 65% 
(69,65), ψήφους τριάντα τέσσερεις (34), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά 
(82°/ 0ο ), ανελκυστήρα ενενήντα ένα χιλιοστά (91°/ 0 ο) και 
κεντρικής θέρμανσης σαράντα ένα χιλιοστά (41°/ 00 ) και 
συνορεύει : Ανατ. Με το διαμέρισμα (290) του Α' ορόφου 
του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. Με 
κοινόχρηστους χώρους. Βόρεια. Με το διαμέρισμα (279) 
του Α' ορόφου του στοίχου (22) και με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Νότια. Με το διαμέρισμα (290) του Α' ορόφου του ιδίου 
στοίχου με κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστους. 

Το απ’ αριθμ. διακόσια ενενήντα (290) διαμέρισμα, που 
φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 1'1241/Α/3δ/1.10.73 πολεοδομικό 
σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει καθαρό 
εμβαδόν εβδομήντα τρία και 6% (73,06) τετραγ. μέτρα, 
και μικτό εμβαδόν ογδόντα πέντε και 81% (85,81) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33°/ 0 οο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και 75% (65,75), 
ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα επτά χιλιοστά (77°/οο), 
ανελκυστήρα ογδόντα έξη χιλιοστά (86°/ 00 ) και κεντρικής 
θέρμανσης τριάντα οκτώ χιλιοστά (38°/ 0 ο) και συνορεύει : 
Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. Με κλιμακοστάσιο 
και με τα διαμερίσματα (289) και (291) του Α' ορόφου 
του ιδίου στοίχου. Βόρεια. Με το διαμέρισμα (289) του 
Α' ορόφου και με κοινόκτητο οικόπεδο. Νότια. Με το δια¬ 
μέρισμα (291) του Α' ορόφου του ιδίου στοίχου και με 
κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια ενενήντα ένα (291) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεο¬ 
δομικό σχέδιο αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα έξη και 29% (86,29) τετραγ. 
μέτρα, και μικτό εμβαδόν εκατόν ένα και 35% (101,35) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα οκτώ δεκ. χιλιοστά (38%οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά 
και 65% (77,65), ψήφους τριάντα οκτώ (38), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα ένα χι¬ 
λιοστά (9ΐ°/ 00 ), ανελκυστήρα εκατόν ένα χιλιοστά (101°/ οο ) 
και κεντρικής θέρμανσης σαράντα έξι χιλιοστά (46%ο) 
και συνορεύει : Ανατ. Με το διαμέρισμα (290) του Α' ορό¬ 
φου του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. 
Με κοινόχρηστο πεζόδρομο. Βόρεια. Με κοινόχρηστους 
χώρους και με το διαμέρισμα (290) του Α' ορόφου του 
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ίδιου στοίχου και με κλιμακοστάσιο. Νότια. Με κοινόκτητο 
οικόπεδο. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο δεύτερος όροφος περιλαμβά¬ 
νει τα υπ’ αριθμ. διακόσια ενενήντα δύο (292), διακόσια 
ενενήντα τρία (293) και διακόσια ενενήντα τέσσερα (294) 
ακραία διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια ενενήντα δύο (292) διαμέρισμα 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεο- 
δομικό σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εβδομήντα επτά και 40% (77,40) τετραγ. 
μέτρα και μικτό εμβαδόν ενενήντα και 90% (90,90) τετραγ. 
μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34°/ 00 ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και 65% 
(69,65), ψήφους τριάντα τέσσερεις (34), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά 
(82°/ 0 ο), ανελκυστήρα εκατό χιλιοστά (100°/ οο ) και κεν-' 
τρικής θέρμανσης σαράντα ένα χιλιοστά (41°/οο) και συνο¬ 
ρεύει : Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το διαμέρισμα 

(293) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου. Δυτικά Με κοινό¬ 
χρηστους χώρους. Βόρεια. Με το διαμέρισμα (282) του 
Β' ορόφου του στοίχου (22) και με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Νότια. Με το διαμέρισμα (293) του Β' ορόφου του ιδίου 
στοίχου με κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστους χώρους. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια ενενήντα τρία (293) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1.10.73 πολεο- 
δομικό σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εβδομήντα τρία και 6% (73,06) τετραγ. 
μέτρα, και μικτό εμβαδόν ογδόντα πέντε και 81% (85,81) 
τετρ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33°/ 0 οο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και 75% 
(65,75), ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα επτά χιλιοστά 
(77 0 /οο), ανελκυστήρα ενενήντα τέσσερα χιλιοστά (94°/ 00 ) 
και κεντρικής θέρμανσης τριάντα οκτώ χιλιοστά (38°/ 0 ο) 
και συνορεύει : Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. 
Με κλιμακοστάσιο και με τα διαμερίσματα (292) και 

(294) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου. Βόρεια. Με το 
διαμέρισμα (292) του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου και με 
κοινόκτητο οικόπεδο. Νότια. Με το διαμέρισμα (294) 
του Β' ορόφου του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο οικό¬ 
πεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια ενενήντα τέσσερα (294) διαμέ¬ 
ρισμα που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 
πολεοδομικό σχέδιο, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια 
δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, 
έχει καθαρό εμβαδόν ογδόντα έξη και 29% (86,29) τετραγ. 
μέτρα και μικτό εμβαδόν εκατόν ένα και 35% (101,35) 
τέτραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα οκτώ δεκ. χιλιοστά (38°/οοο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά 
και 65% (77,65), ψήφους τριάντα οκτο'ι (38), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλιο¬ 
στά (91°/οο), ανελκυστήρα εκατόν ένδεκα χιλιοστά (111°/οο) 
και κεντρικής θέρμανσης σαράντα έξι χιλιοστά (46°/ 00 ) 
και συνορεύει : Ανατ. Με διαμέρισμα (293) του Β' ορόφου 
του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. 
Με κοινόχρηστο πεζόδρομο. Βόρεια. Με κοινόχρηστους 
χώρους και με το διαμέρισμα (293) του Β' ορόφου του 
ιδίου στοίχου. Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ : Ο τρίτος όροφος περιλαμβάνει 
τα υπ’ αριθμ. διακόσια ενενήντα πέντε (295), διακόσια 
ενενήντα έξι (296) και διακόσια ενενήντα επτά (297) 
ακραία διαμερίσματα που περιγράφονται ως εξής : 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια ενενήντα πέντε (295) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/38/1.10.73 πολεο¬ 


δομικό σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εβδομήντα επτά και 40% (77,40) τετραγ. 
μέτρα, και μικτό εμβαδόν ενενήντα και 90% (90,90) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα τέσσερα δεκ. χιλιοστά (34°/ 0 οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα εννέα και 
65% (69,65), ψήφους τριάντα τέσσερεις (34), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ογδόντα δύο χιλιοστά 
(82°/οο), ανελκυστήρα εκατόν εννέα χιλιοστά (109°/οο) και 
κεντρικής θέρμανσης σαράντα ένα χιλιοστά (41°/οο) και 
συνορεύει : Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο και με το δια¬ 
μέρισμα (296) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου. Δυτικά. 
Με κοινόχρηστους χώρους. Βόρεια. Με το διαμέρισμα 
(285) του Γ' ορόφου του στοίχου (22) και με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Νότια. Με το διαμέρισμα (296) του Γ' ορόφου 
του ιδίου στοίχου, με κλιμακοστάσιο και με κοινόχρηστους 
χώρους. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια ενενήντα έξι (296) διαμέρισμα, 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241 /Α/3δ/1 .10.73 πολεο¬ 
δομικό σχέδιο, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν εβδομήντα τρία και 6% (73,06) τετραγ. 
μέτρα, και μικτό εμβαδόν ογδόντα πέντε και 81% (85,81) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου, τριάντα τρία δεκ. χιλιοστά (33°/ 0 οο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εξήντα πέντε και 
75% (65,75), ψήφους τριάντα τρεις (33), ποσοστό συμ¬ 
μετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων εβδομήντα επτά χιλιο¬ 
στά (77°/οο), ανελκυστήρα εκατόν τρία χιλιοστά (103°/ Ο ο) 
και κεντρικής θέρμανσης τριάντα οκτώ χιλιοστά (38°/ 0 ο) 
και συνορεύει : Ανατ. Με κοινόκτητο οικόπεδο. Δυτικά. 
Με κλιμακοστάσιο και με τα διαμερίσματα (295) και (297) 
του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου. Βόρεια. Με το διαμέρισμα 

(295) του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο 
οικόπεδο. Νότια. Με το διαμέρισμα (297) του Γ' ορόφου 
του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το υπ’ αριθμ. διακόσια ενενήντα επτά (297) διαμέρισμα 
που φαίνεται στο υπ’ αριθμ. 11241/Α/3δ/1.10.73 πολεο¬ 
δομικό σχέδιο, αποτελείται από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει 
καθαρό εμβαδόν ογδόντα έξι και 29% (86,29) τετραγ. 
μέτρα, και μικτό εμβαδόν εκατόν ένα και 35% (101,35) 
τετραγ. μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου τριάντα οκτώ δεκ. χιλιοστά (38 0 / 00 ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα επτά 
και 65% (77,65), ψήφους τριάντα οκτώ (38), ποσοστό 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων ενενήντα ένα χιλιο¬ 
στά (9ί°/οο), ανελκυστήρα εκατόν είκοσι δύο χιλιοστά 
(122°/οο) και κεντρικής θέρμανσης σαράντα έξι χιλιοστά 
(46° Ιοο) και συνορεύει : Ανατ. Με το διαμέρισμα (296) 
του Γ' ορόφου του ιδίου στοίχου και με κοινόκτητο οικόπεδο. 
Δυτικά. Με κοινόχρηστους χώρους. Βόρεια. Με κοινό¬ 
χρηστους χώρους και με το διαμέρισμα (296) του Γ' ορό¬ 
φου του ιδίου στοίχου. Νότια. Με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Κάθε μία από τις άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες αποτελεί 
ανεξάρτητα ιδιοκτησία που διέπεται από τις διατάξεις του 
3741/1929 «περί της κατ’ όροφον ιδιοκτησίας» όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 1024/1971, το άρθρο 10 Α.Ν. 
163/1967 όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με 
τα Ν.Δ. 946/1971 και 149/1973 και τα άρθρα 1002 και 
1117 Α.Κ. 

Ειδικά τα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια τριάντα τρία και 
81% (8.433,81) τετραγ. μέτρα, παραμένουν σαν ενιαίοι 
αυτοτελείς χώροι στην ιδιοκτησία του ΟΕΚ, ο οποίος 
παρακρατεί το δικαίωμα να διαμορφώνει τούτους οποτε¬ 
δήποτε και κατά την απόλυτη κρίση του σε περισσότερους 
επί μέρους χώρους και να προβαίνει μονομερώς και χωρίς 
την σύμπραξη των λοιπών συνιδιοκτητών στην κατανομή 
των ανηκόντων σε κάθε ένα από τους ενιαίους τούτους 
χώρους ποσοστών συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και να 
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συνιστά κατ’ αυτό τον τρόπο χωριστές οριζόντιες ιδιοκτησίες, 
σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και να κατανέμει τις 
δαπάνες των κοινοχρήστων σύμφωνα προς τις διατάξεις 
του Γενικού και του Ειδικού Κανονισμού. 

Γ. ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

1. Πίνακας που περιέχει τον αριθμό των κατοικιών, 
το στοίχο στον οποίο ανήκει κάθε μία, τον τύπο κατοικίας, 
τη θέση αυτής και τον αριθμό το^ν δωματίων, το εμβαδόν 
αυτής, τα ποσοστά που αντιστοιχούν σ’ αυτήν σε δεκ. 
χιλιοστά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και ψήφους 
και το ποσοστό συνιδιοκτηοίας σε Μ2 επί του οικοπέδου. 

2. Το σχέδιο γενικής διατάξεως στο οποίο εικονίζεται 
το όλο αρχικό οικόπεδο όπως αγοράσθηκε από τον ΟΕΚ, 
το τμήμα αυτού που διατέθηκε για δημοσίους και κοινο¬ 
χρήστους χώρους (με πορτοκαλί και πράσινο χρώμα), τα 
τμήματα αυτού που απαρτίζουν το οικόπεδο του οικισμού, 
οι χώροι του οικοπέδου του οικισμού που καταλαμβάνονται 
από τους είκοσι τρεις (23) στοίχους, οι χώροι που καταλαμ¬ 
βάνονται από κάθε μία κατοικία κάθε στοίχου και τα τμή¬ 
ματα του οικοπέδου του οικισμού που ανήκουν κατ’ αποκλει¬ 
στική χρήση σε κάθε κατοικία. 

3. Τα σχέδια κατόψεως των διαμερισμάτων. 


4. Όλα τ’ ανωτέρω ευρίσκονται εντός φακέλλου που 
έχει κατατεθεί στο Συμβ/φο Ελευσίνας Βασίλειο Ν. 
Τζαμουράνη και έχει συνταχθεί η υπ’ αριθμ. 11908 από 
25.8.86 πράξη αυτού. 

Δ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

Ο Κανονισμός που διέπει τις σχέσεις των συνιδιοκτητών 
του παρόντος οικισμού και περιλαμβάνει : α) Τον Γενικό 
Κανονισμό των σχέσεων των συνιδιοκτητών σε σχέση με 
τους κοινοχρήστους και κοινοκτήτους χώρους του όλου 
οικισμού και β) τον Ειδικό Κανονισμό των συνιδιοκτητών 
κάθε πολυκατοικίας ή στοίχου. Καταρτίσθηκε δυνάμει τω- 
αριθμ. 23/19.3.76 και 87/15.11.77 αποφάσεων του Διοικη¬ 
τικού Συμβουλίου του ΟΕΚ και δημοσιεύτηκαν στα υπ’ 
αριθμ. 441/5.4.76 και 1296/16.12.77 φύλλα της Εφημερί¬ 
δας της Κυβερνήσεως (τεύχος Β'), αποτελεί δε αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας πράξης συστάσεως οριζοντίων ιδιοκτη¬ 
σιών του οικισμού και αντίγραφα των άνω ΦΕΚ πρέπει να 
μεταγραφούν με την παρούσα. 

Εξ ετέρου το Δ.Σ. του ΟΕΚ αποφασίζει η παρούσα 
απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
σ’ εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 2 του Α.Ν. 163/1967 
όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει τώρα. 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΟΝΙΙΙΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




